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PIPE 

STEEL, STD T&C 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

01 BLSTC.125 

1/8" A53 CW STD BLK PIPE 

$1.62 

FT 

01 BLSTC.25 

1/4" A53 CW STD BLK PIPE 

$1.98 

FT 

01 BLSTC.375 

3/8" A53 CW STD BLK PIPE 

$2.04 

FT 

01BLSTC.5 

1/2" A53 CW STD BLK PIPE 

$1.52 

FT 

01 BLSTC.75 

3/4" A53 CW STD BLK PIPE 

$1.81 

FT 

01BLSTC1 

1" A53 CW STD BLK PIPE 

$2.64 

FT 

01BLSTC1.25 

1-1/4" A53 CW STD BLK 

$3.41 

FT 

01BLSTC1.5 

1-1/2" A53 CW STD BLK 

$4.09 

FT 

01BLSTC2 

2" A53 CW STD BLK PIPE 

$5.49 

FT 

01BLSTC3 

3" STD WELDED BLK PIPE 

$4.68 

FT 

01BLSTC4 

4" STD WELDED BLK PIPE 

$6.70 

FT 


STEEL, GALV T&C 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

01GLSTC.25 

1/4" A53 CW STD GALV PIPE 

$1.58 

FT 

01GLSTC.375 

3/8" A53 CW STD GALV PIPE 

$1.70 

FT 

01GLSTC.5 

1/2" A53 CW STD GALV PIPE 

$2.21 

FT 

01GLSTC.75 

3/4" A53 CW STD GALV PIPE 

$2.67 

FT 

01GLSTC1 

1" A53 CW STD GALV PIPE 

$3.60 

FT 

01GLSTC1.25 

1-1/4" A53 CW STD GALV 

$4.71 

FT 

01GLSTC1.5 

1-1/2" A53 CW STD GALV 

$5.62 

FT 

01GLSTC2 

2" A53 CW STD GALV PIPE 

$7.55 

FT 

01GLSTC2.5 

2-1/2" A53 CW STD GALV 

$12.38 

FT 

01GLSTC3 

3" A53 CW STD GALV PIPE 

$15.52 

FT 

01GLSTC4 

4" A53 CW STD GALV PIPE 

$23.10 

FT 


STEEL, STD WELDED PLAIN END 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

01BLSPE.5 

1/2" STD WELDED BLK PIPE 

$1.34 

FT 

01 BLSPE.75 

3/4" A53 CW STD BLK PIPE 

$1.72 

FT 

01BLSPE1 

1" A53 CW STD BLK PIPE 

$2.48 

FT 

01BLSPE1.25 

1-1/4" A53 CW STD BLK 

$3.04 

FT 

01BLSPE1.5 

1-1/2" A53 CW STD BLK 

$3.88 

FT 

01BLSPE2 

2" A53 STD BLK PIPE T&C 

$5.24 

FT 

01BLEWSPE2.5 

2-1/2" STD WELDED BLK PIPE 

$7.54 

FT 

01BLEWSPE3 

3" STD WELDED BLK PIPE 

$9.84 

FT 

01BLEWSPE4 

4" STD WELDED BLK PIPE 

$12.10 

FT 

01BLEWSPE5 

5" STD WELDED BLK PIPE 

$17.26 

FT 

01BLEWSPE6 

6" STD WELDED BLK PIPE 

$21.60 

FT 

01BLEWSPE8 

8" STD WELDED BLK PIPE 

$29.70 

FT 

01BLEWSPE10 

10" STD WELDED BLK PIPE 

$42.14 

FT 

01BLEWSPE12 

12" STD WELDED BLK PIPE 

$51.62 

FT 

01BLEWSPE18 

18" STD WELDED BLK PIPE 

$47.50 

FT 


STEEL, SEAMLESS PLAIN END 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

01BLSMSPE.375 

3/8" STD SMLS BLK PIPE 

$3.90 

FT 

01BLSMSPE.5 

1/2" STD SMLS BLK PIPE 

$4.34 

FT 

01BLSMSPE.75 

3/4" STD SMLS BLK PIPE 

$5.32 

FT 

01BLSMSPE1 

1" STD SMLS BLK PIPE 

$5.66 

FT 

01BLSMSPE1.25 

1-1/4" STD SMLS BLK PIPE 

$6.82 

FT 

01BLSMSPE1.5 

1-1/2" STD SMLS BLK PIPE 

$9.10 

FT 

01BLSMSPE2 

2" STD SMLS BLK PIPE 

$9.10 

FT 

01BLSMSPE2.5 

2-1/2" STD SMLS BLK PIPE 

$9.26 

FT 

01BLSMSPE3 

3" STD SMLS BLK PIPE 

$11.38 

FT 

01BLSMSPE4 

4" STD SMLS BLK PIPE 

$18.44 

FT 

01BLSMSPE5 

5" STD SMLS BLK PIPE 

$18.64 

FT 

01BLSMSPE6 

6" STD SMLS BLK PIPE 

$28.48 

FT 

01BLSMSPE8 

8" STD SMLS BLK PIPE 

$42.88 

FT 


STEEL, XH SEAMLESS PLAIN END 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

01BLSMXPE.25 

1/4" XH SMLS BLK PIPE 

$4.76 

FT 

01BLSMXPE.375 

3/8" XH SMLS BLK PIPE 

$5.60 

FT 

01BLSMXPE.5 

1/2" XH SMLS BLK PIPE 

$5.04 

FT 

01BLSMXPE.75 

3/4" XH SMLS BLK PIPE 

$5.84 

FT 

01BLSMXPE1 

1" XH SMLS BLK PIPE 

$6.76 

FT 

01BLSMXPE1.25 

1-1/4" XH SMLS BLK PIPE 

$8.90 

FT 

01BLSMXPE1.5 

1-1/2" XH SMLS BLK PIPE 

$11.48 

FT 

01BLSMXPE2 

2" XH SMLS BLK PIPE 

$9.44 

FT 

01BLSMXPE2.5 

2-1/2" XH SMLS BLK PIPE 

$7.00 

FT 

01BLSMXPE3 

3" XH SMLS BLK PIPE 

$9.20 

FT 

01BLSMXPE4 

4" XH SMLS BLK PIPE 

$24.00 

FT 

01BLSMXPE6 

6" XH SMLS BLK PIPE 

$25.00 

FT 

01BLSMXPE8 

8" XH SMLS BLK PIPE 

$41.70 

FT 


STEEL, XH WELDED PLAIN END 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

01BLXPE.5 

1/2" A53 CW XH BLK PIPE 

$1.72 

FT 

01 BLXPE.75 

3/4" A53 CW XH BLK PIPE 

$2.15 

FT 

01BLXPE1 

1" A53 CW XH BLK PIPE 

$2.95 

FT 

01BLXPE1.25 

1-1/4" A53 CW XH BLK PIPE 

$3.91 

FT 

01BLXPE1.5 

1-1/2" A53 CW XH BLK PIPE 

$4.70 

FT 

01BLXPE2 

2" A53 CW XH BLK PIPE 

$6.40 

FT 

01BLXPE3 

3" A53 CW XH BLK PIPE 

$13.45 

FT 


COPPER TUBING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28LHCT.25 

1/4" L HARD CU TUBE 

$49.84 

CF 

28LHCT.5 

1/2" L HARD CU TUBE 

$114.10 

CF 

28LHCT.75 

3/4" L HARD CU TUBE 

$176.37 

CF 

28LHCT1 

1" L HARD CU TUBE 

$267.74 

CF 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PIPE 


COPPER TUBING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28LHCT1.25 

1-1/4" L HARD CU TUBE 

$288.40 

CF 

28LHCT1.5 

1-1/2" L HARD CU TUBE 

$455.21 

CF 

28LHCT2 

2" L HARD CU TUBE 

$585.20 

CF 

28REFTUBE.25 

1/4" REFER TUBE 

$38.74 

CF 

28REFTUBE.375 

3/8" REFER TUBE 

$56.43 

CF 

28REFTUBE.5 

1/2" REFER TUBE 

$34.43 

CF 

K07100 

3/4" X 100’K SOFT CU 

$237.80 

CF 

K10100 

1" X 100’ K SOFT CU 

$346.95 

CF 

K12100 

1-1/4" X 100’K SOFT CU 

$339.46 

CF 

K15100 

1-1/2" X 100’ SOFT K CU 

$512.40 

CF 


PVC 40 PLAIN END 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AE00-0150 

1-1/2" PVC SCH 40 PLAIN 

$86.40 

CF 

AE00-0200 

2" PVC SCH 40 PLAIN END 

$114.84 

CF 

AE00-0300 

3" PVC SCH 40 PLAIN END 

$234.00 

CF 

AE00-0400 

4" PVC SCH 40 PLAIN END 

$320.40 

CF 

AE00-0600 

6" PVC SCH 40 PLAIN END 

$568.80 

CF 

AE00-0800 

8" PVC SCH 40 PLAIN END 

$928.80 

CF 

AE00-1000 

10" PVC SCH 40 PLAIN END 

$1,431.00 

CF 

AE00-1200 

12" PVC SCH 40 PLAIN END 

$1,936.80 

CF 


PVC 40 BELL END 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AE01-0050 

1/2" PVC SCH 40 BELL END 

$30.78 

CF 

AE01-0075 

3/4" PVC SCH 40 BELL END 

$40.50 

CF 

AE01-0100 

1" PVC SCH 40 BELL END 

$60.12 

CF 

AE01-0125 

1-1/4" PVC SCH 40 BELLE 

$78.48 

CF 

AE01-0150 

1-1/2" PVC SCH 40 BELLE 

$90.00 

CF 

AE01-0200 

2" PVC SCH 40 BELL END 

$118.80 

CF 

AE01-0250 

2-1/2" PVC SCH 40 BELLE 

$203.40 

CF 

AE01-0300 

3" PVC SCH 40 BELL END 

$237.60 

CF 

AE01-0400 

4" PVC SCH 40 BELL END 

$342.00 

CF 

AE01-0450 

4-1/2 SCH 40 BELL END 

$442.80 

CF 

AE01-0500 

5" PVC 40 WELL CASING 

$511.20 

CF 

AE01-0600 

6" PVC SCH 40 BELL END 

$594.00 

CF 

AE01-0800 

8" PVC SCH 40 BELL END 

$961.20 

CF 

AE01-1000 

10" PVC SCH 40 BELL END 

$1,440.00 

CF 

AE01-1200 

12" PVC SCH 40 BELL END 

$1,935.00 

CF 

AE01-1400 

14" PVC SCH 40 BELL END 

$2,756.00 

CF 

AE01-1600 

16" PVC SCH 40 BELL END 

$2,835.20 

CF 

AE01-1800 

18" PVC SCH 40 BELL END 

$3,548.00 

CF 

AE01-2000 

20" PVC SCH 40 BELL END 

$5,855.20 

CF 

AE01-2400 

24" PVC SCH 40 BELL END 

$7,902.40 

CF 


CLEAR PVC SCH 40 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BH00-0025 

1/4" CLEAR SCH 40 PVC 

$69.52 

CF 

BH00-0037 

3/8" CLEAR SCH 40 PVC 

$93.94 

CF 

BH00-0050 

1/2" CLEAR SCH 40 PVC 

$140.25 

CF 

BH00-0075 

3/4" CLEAR SCH 40 PVC 

$187.66 

CF 

BH00-0100 

1" CLEAR SCH 40 PVC 

$277.86 

CF 

BH00-0125 

1 1/4" CLEAR SCH 40 PVC 

$396.44 

CF 

BH00-0150 

1 1/2" CLEAR SCH 40 PVC 

$474.76 

CF 

BH00-0200 

2" CLEAR SCH 40 PVC 

$638.88 

CF 

BH00-0250 

2-1/2" CLEAR SCH 40 PVC 

$959.20 

CF 

BH00-0300 

3" CLEAR SCH 40 PVC 

$1,253.01 

CF 

BH00-0400 

4" CLEAR SCH 40 PVC 

$1,886.83 

CF 

BH00-0600 

6" CLR SCH 40 PVC .110W 

$2,187.79 

CF 

BH00-0601 

6" CLR SCH 40 PVC .280W 

$3,630.88 

CF 

BH00-0800 

8" CLEAR SCH 40 PVC 

$5,445.00 

CF 


PVC 40 CONDUIT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AC01-0075 

3/4" PVC SCH 40 CONDUIT 

$45.20 

CF 

AC01-0100 

1" PVC SCH 40 CONDUIT 10 

$71.02 

CF 

AC01-0150 

1.5" PVC SCH 40 CONDUIT 

$110.00 

CF 

AC01-0200 

2" PVC SCH 40 CONDUIT 20 

$300.00 

CF 

AC01-0300 

3" PVC SCH 40 CONDUIT 10 

$518.00 

CF 

AC01-0400 

4" PVC SCH 40 CONDUIT 10 

$641.00 

CF 

AC01-0600 

6" PVC SCH 40 CONDUIT 10 

$1,205.74 

CF 


PVC 80 PLAIN END 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AF00-0025 

1/4" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$110.46 

CF 

AF00-0037 

3/8" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$125.06 

CF 

AF00-0050 

1/2" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$50.40 

CF 

AF00-0075 

3/4" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$76.13 

CF 

AF00-0100 

1" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$114.45 

CF 

AF00-0125 

1-1/4" PVC SCH 80 PIPE, 

$134.40 

CF 

AF00-0150 

1-1/2" PVC SCH 80 PIPE, 

$174.41 

CF 

AF00-0200 

2" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$244.44 

CF 

AF00-0250 

2-1/2" PVC SCH 80 PIPE, 

$354.90 

CF 

AF00-0300 

3" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$500.64 

CF 

AF00-0400 

4" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$711.90 

CF 

AF00-0600 

6" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$1,436.40 

CF 


2 is subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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PIPE 


PVC 80 PLAIN END 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AF00-0800 

8" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$1,856.40 

CF 

AF00-1000 

10" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$2,948.42 

CF 

AF00-1200 

12" PVC SCH 80 PIPE, PE 

$4,069.74 

CF 

AF08-0100 

1" PVC 80 THREADED PIPE 

$115.29 

CF 

AF08-0125 

1-1/4 PVC 80 TRD PIPE 

$103.95 

CF 


PVC CLASS 160 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AA00-0125 

1-1/4" PVC CL 160 SW 

$45.00 

CF 

AA00-0150 

1-1/2" PVC CL 160 SW 

$57.60 

CF 

AA00-0200 

2" PVC CL 160 SW 

$94.00 

CF 

AA00-0250 

2-1/2" PVC CL 160 SW 

$132.00 

CF 

AA00-0300 

3" PVC CL 160 SW 

$192.00 

CF 

AA00-0400 

4" PVC CL 160 SW 

$329.00 

CF 

AA00-0500 

5" PVC CL 160 SW 

$480.00 

CF 

AA00-0600 

6" PVC CL 160 SW 

$678.00 

CF 

AA02-0200 

2" PVC CL 160 GKT 

$98.00 

CF 

AA02-0250 

2-1/2" PVC CL 160 GKT 

$148.00 

CF 

AA02-0300 

3" PVC CL 160 GKT 

$211.00 

CF 

AA02-0400 

4" PVC CL 160 GKT 

$340.00 

CF 

AA02-0600 

6" PVC CL 160 GKT 

$746.00 

CF 

AA02-0800 

8" PVC CL 160 GKT 

$1,218.00 

CF 

AA02-1000 

10" PVC CL 160 GKT 

$1,405.44 

CF 

AA02-1200 

12" PVC CL 160 GKT 

$2,009.08 

CF 


PVC CLASS 200 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AB00-0050 

1/2" PVC CL 315 SW 

$21.00 

CF 

AB00-0075 

3/4" PVC CL 200 SW 

$25.60 

CF 

AB00-0100 

1" PVC CL 200 SW 

$34.60 

CF 

AB00-0125 

1-1/4" PVC CL 200 SW 

$53.60 

CF 

AB00-0150 

1-1/2" PVC CL 200 SW 

$69.00 

CF 

AB00-0200 

2" PVC CL 200 SW 

$104.80 

CF 

AB00-0250 

2-1/2" PVC CL 200 SW 

$156.40 

CF 

AB00-0300 

3" PVC CL 200 SW 

$224.00 

CF 

AB00-0400 

4" PVC CL 200 SW 

$346.00 

CF 

AB00-0500 

5" PVC CL 200 WELL CASIN 

$380.00 

CF 

AB00-0600 

6" PVC CL 200 SW 

$820.00 

CF 

AB00-0800 

8" PVC CL 200 SW 

$1,016.00 

CF 

AB02-0150 

1-1/2" PVC CL 200 GKT 

$74.40 

CF 

AB02-0200 

2" PVC CL 200 GKT 

$122.00 

CF 

AB02-0250 

2-1/2" PVC CL 200 GKT 

$151.00 

CF 

AB02-0300 

3" PVC CL 200 GKT 

$251.60 

CF 

AB02-0400 

4" PVC CL 200 GKT 

$418.00 

CF 

AB02-0600 

6" PVC CL 200 GKT 

$880.00 

CF 

AB02-0800 

8" PVC CL 200 GKT 

$1,490.00 

CF 

AB02-1000 

10" PVC CL 200 GKT 

$1,843.20 

CF 

AB02-1200 

12" PVC CL 200 GKT 

$2,488.32 

CF 

AB21-0200 

2" PVC 200 SW PERF 8" 

$110.40 

CF 

AB2124-0200 

2" PVC 200 SW PERF 24" 

$110.40 

CF 


CPVC SCH 80 PE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BC00-0025 

1/4" CPVC SCH 80 

$131.21 

CF 

BC00-0050 

1/2" CPVC SCH 80 

$104.43 

CF 

BC00-0075 

3/4" CPVC SCH 80 

$140.82 

CF 

BC00-0100 

1" CPVC SCH 80 

$204.78 

CF 

BC00-0125 

1-1/4 CPVC SCH 80 

$289.46 

CF 

BC00-0150 

1-1/2" CPVC SCH 80 

$351.90 

CF 

BC00-0200 

2" CPVC SCH 80 

$485.81 

CF 

BC00-0250 

2-1/2" CPVC SCH 80 

$740.06 

CF 

BC00-0300 

3" CPVC SCH 80 

$866.26 

CF 

BC00-0400 

4" CPVC SCH 80 

$1,405.17 

CF 

BC00-0600 

6" CPVC SCH 80 

$2,710.50 

CF 

BC00-0800 

8" CPVC SCH 80 

$4,474.39 

CF 


PVC IRRIGATION 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AP50-0600 

6" 50 PSI PIP PIPE 

$134.30 

CF 

AP50-0800 

8" 50 PSI PIP PIPE 

$241.40 

CF 

AP50-1000 

10" 50 PSI PIP PIPE 

$374.00 

CF 

AP50-1200 

12" 50 PSI PIP PIPE 

$481.10 

CF 

AP50-1500 

15" 50 PSI PIP PIPE 

$724.20 

CF 

AP80-0600 

6" 80 PSI PIP PIPE 

$192.10 

CF 

AP80-0800 

8" 80 PSI PIP PIPE 

$505.97 

CF 

AP80-1000 

10" 80 PSI PIP PIPE 

$505.51 

CF 

AP80-1200 

12" 80 PSI PIP PIPE 

$717.40 

CF 

AP80-1500 

15" 80 PSI PIP PIPE 

$1,123.70 

CF 

AP80-1800 

18" 80 PSI PIP PIPE 

$2,232.10 

CF 

AP80-2100 

21" 80 PSI PIP PIPE 

$2,215.10 

CF 

AP80-2400 

24" 80 PSI PIP PIPE 

$3,094.00 

CF 


PVC SEWER DRAIN 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AL01-0300 

3" SOLIDS/D 10’ BE 

$90.80 

CF 

AL01-0400 

4" SOLIDS/D 10’ BE 

$116.00 

CF 

AL01-0600 

6" SOLIDS/D 10’ BE 

$244.00 

CF 

AL21-0300 

3" PERF S/D 10’ BE 

$90.80 

CF 

AL21-0400 

4" PERF S/D10’ BE 

$116.00 

CF 

AL21-0600 

6" PERF S/D10’ BE 

$244.00 

CF 


PVC SEWER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AM01-0300 

3" SDR 35 SEWER 10’ BE 

$108.00 

CF 

AM01-0400 

4" SDR 35 SEWER 10’ BE 

$189.00 

CF 

AM01-0400W 

4" SDR 35 10’ BE WHITE 

$189.00 

CF 

AM01-0600 

6" SDR 35 SEWER 10’ BE 

$426.60 

CF 

AM01-0600W 

6" SDR 35 10’ BE WHITE 

$387.00 

CF 

AM02-0400 

4" SDR 35 SEWER 20’ GKT 

$201.60 

CF 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PIPE 


POLYETHYLENE 


PVC SEWER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AM02-0600 

6" SDR 35 SEWER 20’ GKT 

$459.00 

CF 

AM02-0800 

8" SDR 35 SEWER 20’ GKT 

$828.00 

CF 

AM 13-0400 

4" SDR 35 SEWER 13’ GKT 

$202.86 

CF 

AM13-0400W 

4" SDR 35 13’ GKT WHITE 

$252.00 

CF 

AM 13-0600 

6" SDR 35 SEWER 13’ GKT 

$410.40 

CF 

AM 13-0800 

8" SDR 35 SEWER 13’ GKT 

$828.00 

CF 

AM 13-1000 

10" SDR 35 SEWER 13’ GKT 

$1,155.60 

CF 

AM 13-1200 

12" SDR 35 SEWER 13’ GKT 

$1,751.40 

CF 

AM 13-1500 

15" SDR 35 SEWER 13’ GKT 

$2,466.00 

CF 

AM 13-1800 

18" F-679 SEWER 13 GKT 

$3,024.00 

CF 

AM 13-2400 

24" ULTRA RIB PVC SEWER 

$3,555.00 

CF 

AM21-0300 

3" SDR 35 PERF SEWER 10’ 

$129.24 

CF 

AM21-0400 

4" SDR 35 PERF SEWER 10’ 

$235.80 

CF 

AM21-0400W 

4" SDR 35 PERF 10’ WHT 

$127.84 

CF 

AM21-0600 

6" SDR 35 PERF SEWER 10’ 

$309.60 

CF 

AM21-0600W 

6" SDR 35 PERF 10’ WHT 

$252.00 

CF 


PE CORRUGATED DRAIN TUBING 



Corrugated Pipe 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CA03-100 

3" X 100’ SOLID PE DRAIN 

$55.26 

CF 

CA03-300 

3" X 300’ SOLID PE DRAIN 

$55.26 

CF 

CA04-100 

4"X 100’ SOLID PE DRAIN 

$64.80 

CF 

CA04-250 

4" X 250’ SOLID PE DRAIN 

$64.80 

CF 

CA06-100 

6"X 100’ SOLID PE DRAIN 

$207.00 

CF 

CA15-20 

15" X 20’ SOLID PE DRAIN 

$1,558.80 

CF 

CB03-100 

3" X 100’ PERF PE DRAIN 

$55.26 

CF 

CB03-300 

3" X 300’ PERF PE DRAIN 

$55.26 

CF 

CB04-100 

4"X 100’ PERF PE DRAIN 

$64.80 

CF 

CB04-250 

4" X 250’ PERF PE DRAIN 

$64.80 

CF 

CB06-100 

6"X 100’ PERF PE DRAIN 

$207.00 

CF 

CC03-100 

3" X 100’ W/FILTERWRAP 

$83.88 

CF 

CC03-300 

3" X 300’ W/FILTERWRAP 

$83.88 

CF 

CC04-100 

4" X 100’ W/FILTERWRAP 

$99.18 

CF 

CC04-250 

4" X 250’ W/FILTERWRAP 

$99.18 

CF 

CC06-100 

6" X 100’ W/FILTERWRAP 

$270.00 

CF 

CD04 

4" DBLE WALL PE 

$126.00 

CF 

CD06 

6" DBLE WALL PE 

$363.60 

CF 

CD08 

8" DBLE WALL PE 

$561.60 

CF 

CD10 

10" DBLE WALL PE 

$802.80 

CF 

CD12 

12" DBLE WALL PE 

$930.60 

CF 

CD15 

15" DBLE WALL PE 

$1,558.80 

CF 

CD18 

18" DBLE WALL PE 

$1,902.60 

CF 

CD24 

24" DBLE WALL PE 

$2,955.60 

CF 

CD30 

30" DBLE WALL PE 

$4,645.80 

CF 

CD36 

36" DBLE WALL PE 

$5,581.80 

CF 

CD42 

42" DBLE WALL PE 

$7,606.80 

CF 

CD48 

48" DBLE WALL PE 

$9,891.00 

CF 

CD54 

54" DBLE WALL PE 

$14,133.60 

CF 

CD60 

60" DBLE WALL PE 

$15,463.80 

CF 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

080U0710 

80# UTIL 3/4" X 100’ 

$16.05 

CF 

080U0740 

80# UTIL 3/4" X 400’ 

$16.05 

CF 

080U1010 

80# UTIL 1"X 100’ 

$21.45 

CF 

080U1030 

80# UTIL 1" X 300’ 

$21.45 

CF 

080U1210 

80# UTIL 1 1/4" X 100’ 

$34.80 

CF 

080U1230 

80# UTIL 1 1/4" X 300’ 

$34.80 

CF 

080U1510 

80# UTIL 1 1/2" X 100’ 

$48.75 

CF 

080U1530 

80# UTIL 1-1/2" X 300’ 

$50.25 

CF 

080U2010 

80# UTIL 2" X 100’ 

$82.65 

CF 

080U2020 

80# UTIL 2" X 200’ 

$82.65 

CF 

100N0710 

100# NSF 3/4" X 100’ 

$18.60 

CF 

100N0740 

100# NSF 3/4" X 400’ 

$18.60 

CF 

100N1010 

100# NSF 1" X 100’ 

$26.70 

CF 

100N1030 

100# NSF 1" X 300’ 

$26.70 

CF 

100N1210 

100# NSF 1 1/4" X 100’ 

$45.75 

CF 

100N1230 

100# NSF 1 1/4" X 300’ 

$45.75 

CF 

100N1510 

100# NSF 1 1/2" X 100’ 

$66.00 

CF 

100N1530 

100# NSF 1-1/2" X 300’ 

$50.25 

CF 

100N2010 

100# NSF 2" X 100’ 

$107.85 

CF 

100N2020 

100# NSF 2" X 200’ 

$107.85 

CF 

100N40 

4" IPS O.D. DR17 PE PIPE 

$236.25 

CF 

160N0710 

160# NSF 3/4" X 100’ 

$29.70 

CF 

160N0740 

160# NSF 3/4" X 400’ 

$29.70 

CF 

160N1010 

160# NSF 1"X 100’ 

$43.50 

CF 

160N1030 

160# NSF 1" X 300’ 

$43.50 

CF 

160N1210 

160# NSF 1 1/4" X 100’ 

$81.00 

CF 

160N1230 

160# NSF 1 1/4" X 300’ 

$81.00 

CF 

160N1510 

160# NSF 1 1/2" X 100’ 

$122.85 

CF 

160N1520 

160# NSF 1 1/2" X 200’ 

$103.50 

CF 

160N2010 

160# NSF 2" X 100’ 

$195.15 

CF 

160N2020 

160# NSF 2" X 200’ 

$195.15 

CF 


KITEC PEX-AL-PEX TUBING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11606 

1/2" X 1000’ KITEC ORG 

$76.50 

CF 

11645 

1/2 X 100 BLUE KITEC 

$64.50 

CF 

11647 

1/2X500 BLUE KITEC 

$64.50 

CF 

11242 

3/4 X 500’ BLUE KITEC 

$102.40 

CF 

115001 

3/4X150’ BLUE Q-LINE 

$120.00 

CF 

115002 

3/4X300’ BLUE Q-LINE 

$120.00 

CF 

115007 

3/4X150’ PURPLE Q-LINE 

$120.00 

CF 

11620 

3/4X100 ORANGE KITEC 

$134.25 

CF 

11655 

3/4X100’ BLUE KITEC 

$123.30 

CF 

115004 

1" X 150’ BLUE Q-LINE 

$200.00 

CF 

115005 

1"X 300’ BLUE Q-LINE 

$200.00 

CF 

115008 

T'X 150’ PURPLE Q-LINE 

$274.36 

CF 

11660 

1"X 100’ KITEC BLUE 

$160.50 

CF 
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PIPE 


KITEC PEX-AL-PEX TUBING 


ITEM 

1 DESC 

PRICE 

UM 

11661 

|1"X 200’ KITEC BLUE 

| $160.50|CF | 


METAL PIPE FITTINGS 

STEEL, BLK MALL 150# 


45 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MB4S.125 

1/8" 150#B.M. 45 DEG ELL 

$3.34 

EA 

10MB4S.25 

1/4" 150#B.M.45 DEG ELL 

$3.34 

EA 

10MB4S.375 

3/8" STD B.M. 45 DEG ELL 

$3.34 

EA 

10MB4S.5 

1/2" 150#B.M.45 DEG ELL 

$2.53 

EA 

10MB4S.75 

3/4" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$3.13 

EA 

10MB4S1 

1" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$3.95 

EA 

10MB4S1.25 

1-1/4" 150# B.M. 45 DEG 

$6.98 

EA 

10MB4S1.5 

1-1/2" 150# B.M. 45 DEG 

$8.63 

EA 

10MB4S2 

2" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$13.06 

EA 

10MB4S2.5 

2-1/2" 150# B.M. 45 DEG 

$37.77 

EA 

10MB4S3 

3" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$49.07 

EA 

10MB4S4 

4" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$138.05 

EA 

10MB4S5 

5" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$369.59 

EA 

10MB4S6 

6" 150# B.M. 45 DEG ELL 

$374.35 

EA 


45 ELL MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MB4STS.125 

1/8" 150# BM 45 ST ELL 

$5.13 

EA 

10MB4STS.25 

1/4" 150# BM 45 ST ELL 

$4.27 

EA 

10MB4STS.375 

3/8" 150# BM 45 ST ELL 

$4.34 

EA 

10MB4STS.5 

1/2" 150# 45 DEG ST ELL 

$3.55 

EA 

10MB4STS.75 

3/4" 150# BM 45 ST ELL 

$5.35 

EA 

10MB4STS1 

1" 150# BM 45 DEG ST ELL 

$6.22 

EA 

10MB4STS1.25 

1-1/4" 150# BM 45 DEG ST 

$10.78 

EA 

10MB4STS1.5 

1-1/2" 150# BM 45 DEG ST 

$13.89 

EA 

10MB4STS2 

2" 150# BM 45 DEG ST 

$23.34 

EA 


90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MB9S.125 

1/8" 150# B.M. 90 ELL 

$2.15 

EA 

10MB9S.25 

1/4" 150# B.M. 90 ELL 

$2.21 

EA 

10MB9S.375 

3/8" 150# B.M. 90 ELL 

$2.21 

EA 

10MB9S.5 

1/2" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$1.53 

EA 

10MB9S.75 

3/4" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$1.85 

EA 

10MB9S1 

1" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$3.22 

EA 

10MB9S1.25 

1-1/4" 150# B.M. 90 DEG 

$5.30 

EA 

10MB9S1.5 

1-1/2" 150# B.M. 90 DEG 

$6.97 

EA 

10MB9S2 

2" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$12.02 

EA 

10MB9S2.5 

2-1/2" 150# B.M. 90 DEG 

$26.79 

EA 

10MB9S3 

3" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$39.20 

EA 

10MB9S4 

4" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$84.20 

EA 

10MB9S5 

5" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$239.26 

EA 

10MB9S6 

6" 150# B.M. 90 DEG ELL 

$284.21 

EA 


90 ELL MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MB9STS.125 

1/8" 150# BM 90 ST ELL 

$3.27 

EA 

10MB9STS.25 

1/4" 150# BM 90 ST ELL 

$3.27 

EA 

10MB9STS.375 

3/8" 150# BM 90 ST ELL 

$3.27 

EA 

10MB9STS.5 

1/2" 150# BM 90 ST ELL 

$3.17 

EA 

10MB9STS.75 

3/4" 150# BM 90 ST ELL 

$3.17 

EA 

10MB9STS1 

1" 150# BM 90 STREET ELL 

$4.49 

EA 

10MB9STS1.25 

1-1/4" 150# BM 90 ST ELL 

$6.98 

EA 

10MB9STS1.5 

1-1/2" 150# BM 90 ST ELL 

$9.34 

EA 

10MB9STS2 

2" 150# BM 90 STREET ELL 

$15.17 

EA 

10MB9STS2.5 

2-1/2" 150# BM 90 ST ELL 

$38.47 

EA 

10MB9STS3 

3" 150# BM 90 STREET ELL 

$58.72 

EA 

10MB9STS4 

4" 150# BM 90 STREET ELL 

$107.21 

EA 


90 ELL, REDUCING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBR9S.25X.125 

1/4 X 1/8 BM 90 DEG ELL 

$4.41 

EA 

10MBR9S.375X.25 

3/8 X 1/4 BM 90 DEG ELL 

$3.11 

EA 

10MBR9S.5X.25 

1/2 X 1/4 BM 90 DEG ELL 

$3.01 

EA 

10MBR9S.5X.375 

1/2 X 3/8 BM 90 DEG ELL 

$2.93 

EA 

10MBR9S.75X.25 

3/4 X 1/4 BM 90 DEG ELL 

$4.68 

EA 

10MBR9S.75X.375 

3/4 X 3/8 BM 90 DEG ELL 

$4.20 

EA 

10MBR9S.75X.5 

3/4 X 1/2 BM 90 DEG ELL 

$3.01 

EA 

10MBR9S1X.375 

1 X 3/8 BM RED 90 ELL 

$8.20 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

STEEL, BLK MALL 150# 


90 ELL, REDUCING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBR9S1X.5 

1 X 1/2 STD BM 90 DEG EL 

$4.17 

EA 

10MBR9S1X.75 

1 X 3/4 BM 90 DEG ELL 

$3.86 

EA 

10MBR9S1.25X.5 

1-1/4 X 1/2 BM RED 90 EL 

$8.47 

EA 

10MBR9S1.25X.75 

1-1/4 X 3/4 BM 90 DEG EL 

$7.25 

EA 

10MBR9S1.25X1 

1-1/4 X 1 BM 90 DEG ELL 

$6.50 

EA 

10MBR9S1.5X.75 

1-1/2 X 3/4 BM 90 DEG EL 

$10.48 

EA 

10MBR9S1.5X1 

1-1/2 XI BM 90 DEG ELL 

$9.16 

EA 

10MBR9S1.5X1.25 

1-1/2 X 1-1/4 BM 90 DEG 

$9.16 

EA 

10MBR9S2X.75 

2 X 3/4 BM RED 90 ELL 

$15.99 

EA 

10MBR9S2X1 

2 X 1 BM 90 DEG ELL 

$15.08 

EA 

10MBR9S2X1.25 

2 X 1-1/4 BM 90 DEG ELL 

$15.08 

EA 

10MBR9S2X1.5 

2 X 1-1/2 BM 90 DEG ELL 

$13.26 

EA 

10MBR9S2.5X2 

2-1/2 X 2 BM 90 DEG ELL 

$36.41 

EA 

10MBR9S3X2 

3X2 BM RED 90 ELL 

$58.87 

EA 


ADAPTER, HOSE X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28NBSHXT.5 

1/2" STD BLK HOSE X THD 

$2.81 

EA 

28NBSHXT.75 

3/4" STD BLK HOSE X THD 

$2.92 

EA 

28NBSHXT1 

1" STD BLK HOSE X THD Nl 

$3.52 

EA 

28NBSHXT1.25 

1-1/4" STD BLK HOSEXTH 

$4.71 

EA 

28NBSHXT1.5 

1-1/2" STD BLK HOSEXTH 

$5.36 

EA 


BUSHING MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBHBS.25X.125 

1/4 X 1/8" BM HEX BUSHIN 

$0.76 

EA 

10MBHBS.375X.125 

3/8 X 1/8" BM HEX BUSHIN 

$0.80 

EA 

10MBHBS.375X.25 

3/8 X 1/4" BM HEX BUSHIN 

$1.20 

EA 

10MBHBS.5X.125 

1/2 X 1/8" BM HEX BUSHIN 

$1.25 

EA 

10MBHBS.5X.25 

1/2 X 1/4" BM HEX BUSHIN 

$1.30 

EA 

10MBHBS.5X.375 

1/2 X 3/8" BM HEX BUSHIN 

$1.25 

EA 

10MBHBS.75X.125 

3/4 X 1/8" BM HEX BUSHIN 

$1.94 

EA 

10MBHBS.75X.25 

3/4 X 1/4" BM HEX BUSHIN 

$1.94 

EA 

10MBHBS.75X.375 

3/4 X 3/8" BM HEX BUSHIN 

$1.94 

EA 

10MBHBS.75X.5 

3/4 X 1/2" BM HEX BUSHIN 

$2.13 

EA 

10MBHBS1X.125 

1 X 1/8" BM HEX BUSHING 

$4.04 

EA 

10MBHBS1X.25 

1 X 1/4" BM HEX BUSHING 

$3.49 

EA 

10MBHBS1X.375 

1 X 3/8" BM HEX BUSHING 

$3.59 

EA 

10MBHBS1X.5 

1 X 1/2" BM HEX BUSHING 

$2.66 

EA 

10MBHBS1X.75 

1 X 3/4" BM HEX BUSHING 

$2.62 

EA 

10MBHBS1.25X.25 

1-1/4 X 1/4" BM HEX BUSH 

$4.62 

EA 

10MBHBS1.25X.375 

1-1/4 X 3/8" BM HEX BUSH 

$4.20 

EA 

10MBHBS1.25X.5 

1-1/4 X 1/2" BM HEX BUSH 

$3.88 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBHBS1.25X.75 

1-1/4 X 3/4" BM HEX BUSH 

$3.41 

EA 

10MBHBS1.25X1 

1-1/4 XI" BM HEX BUSHIN 

$3.41 

EA 

10MBHBS1.5X.25 

1-1/2 X 1/4" BM HEX BUSH 

$5.69 

EA 

10MBHBS1.5X.375 

1-1/2 X 3/8" BM HEX BUSH 

$6.41 

EA 

10MBHBS1.5X.5 

1-1/2 X 1/2" BM HEX BUSH 

$4.32 

EA 

10MBHBS1.5X.75 

1-1/2 X 3/4" BM HEX BUSH 

$4.32 

EA 

10MBHBS1.5X1 

1-1/2 XI" BM HEX BUSHING 

$3.79 

EA 

10MBHBS1.5X1.25 

1-1/2 X 1-1/4" BM HEX BU 

$4.34 

EA 

10MBHBS2X.25 

2X1/4" BM HEX BUSHING 

$6.13 

EA 

10MBHBS2X.375 

2X3/8" BM HEX BUSHING 

$7.72 

EA 

10MBHBS2X.5 

2X1/2" BM HEX BUSHING 

$6.86 

EA 

10MBHBS2X.75 

2X3/4" BM HEX BUSHING 

$5.44 

EA 

10MBHBS2X1 

2X1" BM HEX BUSHING 

$5.18 

EA 

10MBHBS2X1.25 

2 X 1-1/4" BM HEX BUSHIN 

$5.18 

EA 

10MBHBS2X1.5 

2 X 1-1/2" BM HEX BUSHIN 

$5.46 

EA 

10MBHBS2.5X.5 

2-1/2 X 1/2" BM HEX BUSH 

$8.90 

EA 

10MBHBS2.5X.75 

2-1/2 X 3/4" BM HEX BUSH 

$9.55 

EA 

10MBHBS2.5X1 

2-1/2 XI" BM HEX BUSHIN 

$9.55 

EA 

10MBHBS2.5X1.25 

2-1/2 XI-1/4" BM HEX BUS 

$9.55 

EA 

10MBHBS2.5X1.5 

2-1/2 XI-1/2" BM HEX BUS 

$8.31 

EA 

10MBHBS2.5X2 

2-1/2 X 2" BM HEX BUSHIN 

$8.08 

EA 

10MBHBS3X.5 

3X1/2" BM HEX BUSHING 

$14.37 

EA 

10MBHBS3X.75 

3X3/4" BM HEX BUSHING 

$14.02 

EA 

10MBHBS3X1 

3X1" BM HEX BUSHING 

$12.91 

EA 

10MBHBS3X1.25 

3 X 1-1/4" BM HEX BUSHIN 

$12.91 

EA 

10MBHBS3X1.5 

3 X 1-1/2" BM HEX BUSHIN 

$12.91 

EA 

10MBHBS3X2 

3X2" BM HEX BUSHING 

$9.64 

EA 

10MBHBS3X2.5 

3 X 2-1/2" BM HEX BUSHIN 

$11.18 

EA 

10MBHBS4X1 

4X1 BM HEX BUSHING 

$29.24 

EA 

10MBHBS4X1.25 

4X1-1/4 BM HEX BUSH 

$29.24 

EA 

10MBHBS4X1.5 

4 X 1-1/2 BM HEX BUSH 

$26.93 

EA 

10MBHBS4X2 

4X2 BM HEX BUSHING 

$21.74 

EA 

10MBHBS4X2.5 

4 X 2-1/2 BM HEX BUSH 

$26.32 

EA 

10MBHBS4X3 

4" X 3" BM HEX BUSHING 

$21.74 

EA 

10MBHBS6X3 

6X3 BM HEX BUSH 

$52.27 

EA 


CAP FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBCAPS.125 

1/8" 150# BLK MALL CAP 

$2.04 

EA 

10MBCAPS.25 

1/4" 150# BLK MALL CAP 

$2.04 

EA 

10MBCAPS.375 

3/8" 150# BM CAP 

$1.72 

EA 

10MBCAPS.5 

1/2" 150# BLK MALL CAP 

$1.55 

EA 

10MBCAPS.75 

3/4" 150# BLK MALL CAP 

$2.10 

EA 

10MBCAPS1 

1" 150# BLK MALL CAP 

$2.54 

EA 

10MBCAPS1.25 

1-1/4" 150# BLK MALL CAP 

$3.35 

EA 

10MBCAPS1.5 

1-1/2" 150# BM CAP 

$4.60 

EA 

10MBCAPS2 

2" 150# BLK MALL CAP 

$6.70 

EA 

10MBCAPS2.5 

2-1/2" 150# BLK MALL CAP 

$15.29 

EA 

10MBCAPS3 

3" 150# BLK MALL CAP 

$22.72 

EA 

10MBCAPS4 

4" 150# BLK MALL CAP 

$38.95 

EA 

10MBCAPS5 

5" 150# BLK MALL CAP 

$90.29 

EA 

10MBCAPS6 

6" 150# BLK MALL CAP 

$165.52 

EA 
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METAL PIPE FITTINGS 

STEEL, BLK MALL 150# 

COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBFCMI.125 

1/8" STD BLK MALL CPLG 

$3.59 

EA 

10MBFCMI.25 

1/4" STD BLK MALL CPLG 

$2.47 

EA 

10MBFCMI.375 

3/8" STD BLK MALL CPLG 

$2.41 

EA 

10MBFCMI.5 

1/2" STD BLACK MALL COUP 

$1.85 

EA 

10MBFCMI.75 

3/4" STD BLACK MALL COUP 

$2.18 

EA 

10MBFCMI1 

1" STD BLACK MALL COUPLI 

$3.26 

EA 

10MBFCMI1.25 

1-1/4" STD BLACK MALL CO 

$4.23 

EA 

10MBFCMI1.5 

1-1/2" STD BLACK MALL CO 

$5.71 

EA 

10MBFCMI2 

2" STD BLACK MALL COUPLI 

$8.45 

EA 

10MBFCMI2.5 

2-1/2" STD B.M. COUPLING 

$23.36 

EA 

10MBFCMI3 

3" STD B.M. COUPLING 

$31.58 

EA 

10MBFCMI4 

4" STD B.M. COUPLING 

$66.50 

EA 


COUPLING, WROT STEEL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBWSC.125 

1/8" STD BLK WS COUPLI 

$1.28 

EA 

10MBWSC.25 

1/4" STD BLK WS COUPLI 

$1.85 

EA 

10MBWSC.375 

3/8" STD BLK WS COUPLI 

$2.11 

EA 

10MBWSC.5 

1/2" STD BLK WS COUPLI 

$2.38 

EA 

10MBWSC.75 

3/4" STD BLK WS COUPLI 

$3.18 

EA 

10MBWSC1 

1" STD BLK WS COUPLI 

$4.46 

EA 

10MBWSC1.25 

1-1/4" STD BLK WS COUPLI 

$5.11 

EA 

10MBWSC1.5 

1-1/2" STD BLK WS COUPLI 

$7.21 

EA 

10MBWSC2 

2" STD BLK WS COUPLI 

$10.32 

EA 

10MBWSC2.5 

2-1/2" STD BLK WS COUPLI 

$29.44 

EA 

10MBWSC3 

3" STD BLK WS COUPLI 

$39.33 

EA 

10MBWSC4 

4" STD BLK WS COUPLI 

$73.20 

EA 

10MBWSC5 

5" STD BLK WS COUPLI 

$120.44 

EA 

10MBWSC6 

6" STD BLK WS COUPLI 

$160.51 

EA 


CROSS FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBCRS.125 

1/8" 150# BM CROSS 

$9.11 

EA 

10MBCRS.25 

1/4" 150# BM CROSS 

$7.46 

EA 

10MBCRS.375 

3/8" 150# BM CROSS 

$7.73 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBCRS.5 

1/2" 150# BLK MALL CROSS 

$7.76 

EA 

10MBCRS.75 

3/4" 150# BLK MALL CROSS 

$9.38 

EA 

10MBCRS1 

1" 150# BLK MALL CROSS 

$11.56 

EA 

10MBCRS1.25 

1-1/4" 150# BM CROSS 

$18.76 

EA 

10MBCRS1.5 

1-1/2" 150# BM CROSS 

$23.26 

EA 

10MBCRS2 

2" 150# BLK MALL CROSS 

$38.24 

EA 


PLUG MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBPLSQ.125 

1/8 STD BLK SQ HD PLUG 

$0.23 

EA 

10MBPLSQ.25 

1/4 STD BLK SQ HD PLUG 

$1.49 

EA 

10MBPLSQ.375 

3/8 STD BLK SQ HD PLUG 

$0.44 

EA 

10MBPLSQ.5 

1/2 STD BLK SQ HD PLUG 

$0.70 

EA 

10MBPLSQ.75 

3/4 STD BLK SQ HD PLUG 

$1.39 

EA 

10MBPLSQ1 

1" STD BLK SQ HD PLUG 

$3.97 

EA 

10MBPLSQ1.25 

1-1/4 STD BLK SQ HD PLUG 

$4.57 

EA 

10MBPLSQ1.5 

1-1/2 STD BLK SQ HD PLUG 

$6.47 

EA 

10MBPLSQ2 

2" STD BLK SQ HD PLUG 

$8.36 

EA 

10MBPLSQ2.5 

2-1/2 STD BLK SQ HD PLUG 

$12.36 

EA 

10MBPLSQ3 

3" STD BLK SQ HD PLUG 

$21.09 

EA 

10MBPLSQ4 

4" STD BLK SQ HD PLUG 

$19.42 

EA 


PLUG-HEX COUNTERSUNK 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBHXCSPL.125 

1/8 COUNTERSUNK PLUG 

$0.15 

EA 

10MBHXCSPL.25 

1/4 COUNTERSUNK PLUG 

$0.23 

EA 

10MBHXCSPL.375 

3/8 COUNTERSUNK PLUG 

$0.29 

EA 

10MBHXCSPL.5 

1/2 COUNTERSUNK PLUG 

$0.37 

EA 

10MBHXCSPL.75 

3/4 COUNTERSUNK PLUG 

$0.67 

EA 

10MBHXCSPL1 

1" COUNTERSUNK PLUG 

$1.45 

EA 

10MBHXCSPL1.5 

1-1/2 COUNTERSUNK PL 

$5.48 

EA 

10MBHXCSPL2 

2" COUNTERSUNK PLUG 

$8.08 

EA 


REDUCING CPLG FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBRCS.25X.125 

1/4X1/8 150# BM RED CP 

$2.90 

EA 

10MBRCS.375X.125 

3/8 X 1/8" 150# BM REDUC 

$3.71 

EA 

10MBRCS.375X.25 

3/8X1/4 150# BM RED CP 

$2.90 

EA 

10MBRCS.5X.125 

1/2X1/8 150# BM RED CP 

$2.93 

EA 

10MBRCS.5X.25 

1/2X1/4 150# BM RED CP 

$2.63 

EA 

10MBRCS.5X.375 

1/2X3/8 150# BM RED CP 

$2.53 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 


7 


METAL PIPE FITTINGS 



































































































METAL PIPE FITTINGS 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


METAL PIPE FITTINGS 

STEEL, BLK MALL 150# 


REDUCING CPLG FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBRCS.75X.125 

3/4 X 1/8 150# BM RED CP 

$3.47 

EA 

10MBRCS.75X.25 

3/4 X 1/4 150# BM RED CP 

$3.32 

EA 

10MBRCS.75X.375 

3/4 X 3/8 150# BM RED CP 

$3.32 

EA 

10MBRCS.75X.5 

3/4 X 1/2 150# BM RED CP 

$2.79 

EA 

10MBRCS1X.25 

1" X 1 /4" 150# BM REDUCE 

$5.85 

EA 

10MBRCS1X.375 

1"X3/8" 150# BM REDUCE 

$5.47 

EA 

10MBRCS1X.5 

1" X 1/2" 150# BM REDUCE 

$4.44 

EA 

10MBRCS1X.75 

1" X 3/4" 150# BM REDUCE 

$4.34 

EA 

10MBRCS1.25X.5 

1-1/4" X 1/2" 150# BM RE 

$6.55 

EA 

10MBRCS1.25X.75 

1-1/4" X 3/4" 150# BM RE 

$5.58 

EA 

10MBRCS1.25X1 

1-1/4" X 1" 150# BM REDU 

$5.58 

EA 

10MBRCS1.5X.5 

1-1/2" X 1/2" 150# BM RE 

$8.32 

EA 

10MBRCS1.5X.75 

1-1/2 X 3/4 150# BM RED 

$9.38 

EA 

10MBRCS1.5X1 

1-1/2 X 1 150# BM RED CP 

$8.17 

EA 

10MBRCS1.5X1.25 

1-1/2" X 1-1/4" 150# BM 

$7.04 

EA 

10MBRCS2X.5 

2X1/2 150# BM RED CPLG 

$13.55 

EA 

10MBRCS2X.75 

2 X 3/4 150# BM RED CPLG 

$11.70 

EA 

10MBRCS2X1 

2X1 150# BM RED CPLG 

$11.06 

EA 

10MBRCS2X1.25 

2 X 1-1/4 150# BM RED CP 

$11.70 

EA 

10MBRCS2X1.5 

2 X 1-1/2 150# BM RED CP 

$10.21 

EA 

10MBRCS2.5X1 

2-1/2" XI" 150# BM REDU 

$30.20 

EA 

10MBRCS2.5X1.25 

2-1/2" X 1-1/4" 150# BM 

$30.20 

EA 

10MBRCS2.5X1.5 

2-1/2" X 1-1/2" 150# BM 

$27.88 

EA 

10MBRCS2.5X2 

2-1/2" X 2" 150# BM REDU 

$23.50 

EA 

10MBRCS3X1 

3X1 150# BM RED CPLG 

$37.40 

EA 

10MBRCS3X1.25 

3 X 1-1/4 150# BM RED CP 

$38.09 

EA 

10MBRCS3X1.5 

3 X 1-1/2 150# BM RED CP 

$36.71 

EA 

10MBRCS3X2 

3X2" 150# BM RED CPLG 

$30.41 

EA 

10MBRCS3X2.5 

3 X 2-1/2" 150# BM RED C 

$35.50 

EA 

10MBRCS4X1.5 

4 X 1-1/2" 150# BM RED C 

$85.78 

EA 

10MBRCS4X2 

4X2" 150# BM RED CPLG 

$73.60 

EA 

10MBRCS4X3 

4X3" 150# BM RED CPLG 

$73.60 

EA 

10MBRCS5X4 

5X4" 150# BM RED CPLG 

$160.88 

EA 


TANK FLANGE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBTNKFL.375 

3/8" #102 TANK FLANGE 

$1.52 

EA 

10MBTNKFL.5 

1/2" #103 TANK FLANGE 

$1.61 

EA 

10MBTNKFL.75 

3/4" #104 TANK FLANGE 

$1.92 

EA 

10MBTNKFL1 

1" #105 TANK FLANGE 

$2.35 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBTS.125 

1/8" 150# BLK MALL TEE 

$3.61 

EA 

10MBTS.25 

1/4" 150# BLK MALL TEE 

$3.22 

EA 

10MBTS.375 

3/8" 150# BLK MALL TEE 

$3.22 

EA 

10MBTS.5 

1/2" 150# BLK MALL TEE 

$2.05 

EA 

10MBTS.75 

3/4" 150# BLK MALL TEE 

$2.95 

EA 

10MBTS1 

1" 150# BLK MALL TEE 

$5.03 

EA 

10MBTS1.25 

1-1/4" 150# BLK MALL TEE 

$8.16 

EA 

10MBTS1.5 

1-1/2" 150# BLK MALL TEE 

$10.15 

EA 

10MBTS2 

2" 150# BLK MALL TEE 

$17.30 

EA 

10MBTS2.5 

2-1/2" 150# BLK MALL TEE 

$37.30 

EA 

10MBTS3 

3" 150# BLK MALL TEE 

$54.95 

EA 

10MBTS4 

4" 150# BLK MALL TEE 

$132.74 

EA 


TEE, REDUCING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBRTS.75X.5 

3/4 X 1/2" 150# BLK MALL 

$4.55 

EA 

10MBRTS1X.25 

1X1/4" 150# BLK MALL 

$7.27 

EA 

10MBRTS1X.5 

1X1/2" 150# BLK MALL 

$5.74 

EA 

10MBRTS1X.75 

1X3/4" 150# BLK MALL 

$5.74 

EA 

10MBRTS1.25X.5 

1-1/4 X 1/2" 150# BLK MA 

$10.47 

EA 

10MBRTS1.25X.75 

1-1/4X3/4" 150# BLK MALL 

$9.18 

EA 

10MBRTS1.25X1 

1-1/4 XI" 150# BLK MALL 

$9.95 

EA 

10MBRTS1.5X.75 

1-1/2X3/4" 150# BLK MALL 

$11.59 

EA 

10MBRTS1.5X1.25 

1-1/2X1-1/4"150# BLK MAL 

$14.33 

EA 

10MBRTS2X.5 

2X1/2" 150# BLK MALL 

$18.50 

EA 

10MBRTS2X.5X2 

2 X 1/2X2" 150# BLK MA 

$22.72 

EA 

10MBRTS2X1 

2X1" 150# BLK MALL TEE 

$21.46 

EA 

10MBRTS2X1.25 

2 X 1-1/4" 150# BLK MALL 

$22.00 

EA 

10MBRTS2X1.5 

2 X 1-1/2" 150# BLK MALL 

$20.54 

EA 

10MBRTS2.5X2 

2-1/2 X 2" 150# BLK MALL 

$48.52 

EA 

10MBRTS3X2 

3X2" 150# BLK MALL TE 

$64.82 

EA 

10MBRTS4X2.5 

4 X 2-1/2" 150# BLK MALL 

$171.38 

EA 


UNION FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBUNS.125 

1/8" 150# BM UNION, B/ 

$11.75 

EA 

10MBUNS.25 

1/4" 150# BM UNION, B/ 

$10.86 

EA 

10MBUNS.375 

3/8" 150# BM UNION, B/ 

$7.49 

EA 

10MBUNS.5 

1/2" 150# BM UNION, B/ 

$6.78 

EA 

10MBUNS.75 

3/4" 150# BM UNION, B/ 

$7.78 

EA 
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METAL PIPE FITTINGS 

STEEL, BLK MALL 150# 


UNION FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBUNS1 

1" 150# BM UNION , B.l 

$10.16 

EA 

10MBUNS1.25 

1-1/4" 150# BM UNION, B/ 

$14.57 

EA 

10MBUNS1.5 

1-1/2" 150# BM UNION, B/ 

$16.71 

EA 

10MBUNS2 

2" 150# BM UNION , B/l 

$21.12 

EA 

10MBUNS2.5 

2-1/2" 150# BM UNION, B/ 

$62.92 

EA 

10MBUNS3 

3" 150# BM UNION , B/l 

$75.74 

EA 


STEEL, BLK MALL 300# 


45 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MB4X.25 

1/4" 300# BM 45 DEG ELL 

$11.56 

EA 

10MB4X.375 

3/8" 300# BM 45 DEG ELL 

$11.56 

EA 

10MB4X.5 

1/2" 300# BM 45 DEG ELL 

$12.87 

EA 

10MB4X.75 

3/4" 300# BM 45 DEG ELL 

$14.31 

EA 

10MB4X1 

1" 300# BM 45 DEG ELL 

$15.84 

EA 

10MB4X1.25 

1-1/4" 300# BM 45 DEG ELL 

$25.37 

EA 

10MB4X1.5 

1-1/2" 300# BM 45 DEG ELL 

$33.08 

EA 

10MB4X2 

2" 300# BM 45 DEG ELL 

$49.98 

EA 

10MB4X2.5 

2-1/2" 300# BM 45 DEG EL 

$108.58 

EA 

10MB4X3 

3" 300# BM 45 DEG ELL 

$142.79 

EA 

10MB4X4 

4" 300# BM 45 DEG ELL 

$324.31 

EA 


90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MB9X.25 

1/4" 300# BM 90 DEG ELL 

$7.78 

EA 

10MB9X.375 

3/8" 300# BM 90 DEG ELL 

$6.90 

EA 

10MB9X.5 

1/2" 300# BM 90 DEG ELL 

$8.95 

EA 

10MB9X.75 

3/4" 300# BM 90 DEG ELL 

$10.12 

EA 

10MB9X1 

1" 300# BM 90 DEG ELL 

$12.92 

EA 

10MB9X1.25 

1-1/4" 300# BM 90 DEG ELL 

$18.85 

EA 

10MB9X1.5 

1-1/2" 300# BM 90 DEG ELL 

$22.22 

EA 

10MB9X2 

2" 300# 90 DEG ELL 

$31.96 

EA 

10MB9X2.5 

2-1/2" 300# BM 90 DEG ELL 

$82.86 

EA 

10MB9X3 

3" 300# BM 90 DEG ELL 

$95.15 

EA 

10MB9X4 

4" 300# BM 90 DEG ELL 

$217.39 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBTX.25 

1/4" 300# BLK MALL TEE 

$9.79 

EA 

10MBTX.375 

3/8" 300# BLK MALL TEE 

$10.36 

EA 

10MBTX.5 

1/2" 300# BLK MALL TEE 

$13.20 

EA 

10MBTX.75 

3/4" 300# BLK MALL TEE 

$14.24 

EA 

10MBTX1 

1" 300# BLK MALL TEE 

$17.14 

EA 

10MBTX1.25 

1-1/4" 300# BLK MALL TEE 

$24.55 

EA 

10MBTX1.5 

1-1/2" 300# BLK MALL TEE 

$28.64 

EA 

10MBTX2 

2" 300# BLK MALL TEE 

$42.26 

EA 

10MBTX3 

3" 300# BLK MALL TEE 

$146.44 

EA 


UNION FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBUNX.125 

1/8" 300# BM UNION, B/ 

$17.40 

EA 

10MBUNX.25 

1/4" 300# BM UNION, B/ 

$15.88 

EA 

10MBUNX.375 

3/8" 300# BM UNION, B/ 

$16.06 

EA 

10MBUNX.5 

1/2" 300# BM UNION, B/ 

$12.99 

EA 

10MBUNX.75 

3/4" 300# BM UNION, B/ 

$14.39 

EA 

10MBUNX1 

1" 300# BM UNION, B/l 

$18.79 

EA 

10MBUNX1.25 

1-1/4" 300# BM UNION, B/ 

$30.65 

EA 

10MBUNX1.5 

1-1/2" 300# BM UNION, B/ 

$32.09 

EA 

10MBUNX2 

2" 300# BM UNION, B/l 

$39.74 

EA 

10MBUNX3 

3" 300# BM UNION, B/l 

$165.77 

EA 


STEEL, XH API CPLG 


API COUPLING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBAPIC.125 

1/8" XH BLK API COUPLING 

$5.56 

EA 

10MBAPIC.25 

1/4" XH BLK API COUPLING 

$7.27 

EA 

10MBAPIC.375 

3/8" XH BLK API COUPLING 

$7.94 

EA 

10MBAPIC.5 

1/2" XH BLK API COUPLING 

$10.72 

EA 

10MBAPIC.75 

3/4" XH BLK API COUPLING 

$11.45 

EA 

10MBAPIC1 

1" XH BLK API COUPLING 

$14.58 

EA 

10MBAPIC1.25 

1-1/4" XH BLK API CPLG 

$23.42 

EA 

10MBAPIC1.5 

1-1/2" XH BLK API CPLG 

$23.42 

EA 

10MBAPIC2 

2" XH BLK API COUPLING 

$35.65 

EA 

10MBAPIC2.5 

2-1/2" XH BLK API CPLG 

$52.96 

EA 

10MBAPIC3 

3" XH BLK API COUPLING 

$62.88 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

STEEL, CAST IRON 150# 

90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBC9S.25 

1/4" STD C.l. 90 DEG ELL 

$4.37 

EA 

10MBC9S.375 

3/8" STD C.l. 90 DEG ELL 

$6.32 

EA 

10MBC9S.5 

1/2" STD C.l. 90 DEG ELL 

$2.78 

EA 

10MBC9S.75 

3/4" STD C.l. 90 DEG ELL 

$2.90 

EA 

10MBC9S1 

1" STD C.l. 90 DEG ELL 

$3.42 

EA 

10MBC9S1.25 

1-1/4" STD C.l. 90 ELL 

$4.87 

EA 

10MBC9S1.5 

1-1/2" STD C.l. 90 ELL 

$6.71 

EA 

10MBC9S2 

2" STD BLK C.l. 90 ELL 

$10.49 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10MBCTS.25 

1/4" STD BLK C.l. TEE 

$6.85 

EA 

10MBCTS.5 

1/2" STD BLK C.l. TEE 

$4.32 

EA 

10MBCTS.75 

3/4" STD BLK C.l. TEE 

$5.04 

EA 

10MBCTS1 

1" STD BLK C.l. TEE 

$4.48 

EA 

10MBCTS1.25 

1-1/4" STD BLK C.l. TEE 

$8.18 

EA 

10MBCTS1.5 

1-1/2" STD BLK C.l. TEE 

$10.64 

EA 

10MBCTS2 

2" STD BLK C.l. TEE 

$14.18 

EA 


NIPPLE, BLK WELDED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

12NBS.125XCL 

1/8 X CLOSE STD BLACK Nl 

$0.99 

EA 

12NBS. 125X1.5 

1/8 X 1-1/2" STD BLK NIP 

$1.04 

EA 

12NBS.125X2 

1/8X2" STD BLK NIPPLE 

$1.13 

EA 

12NBS.125X2.5 

1/8 X 2-1/2" STD BLK NIP 

$2.60 

EA 

12NBS.125X3 

1/8X3" STD BLK NIPPLE 

$2.75 

EA 

12NBS.125X3.5 

1/8 X 3-1/2" STD BLK NIP 

$3.25 

EA 

12NBS.125X4 

1/8X4" STD BLK NIPPLE 

$3.65 

EA 

12NBS.125X4.5 

1/8 X 4-1/2" STD BLK NIP 

$4.40 

EA 

12NBS.125X5 

1/8X5" STD BLK NIPPLE 

$5.05 

EA 

12NBS.125X5.5 

1/8 X 5-1/2" STD BLK NIP 

$5.70 

EA 

12NBS.125X6 

1/8X6" STD BLK NIPPLE 

$2.90 

EA 

12NBS. 125X8 

1/8X8" STD BLK NIPPLE 

$3.35 

EA 

12NBS. 125X10 

1/8X10" STD BLK NIPPLE 

$8.20 

EA 

12NBS.125X12 

1/8X12" STD BLK NIPPLE 

$9.05 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

12NBS.25 




12NBS.25XCL 

1/4 X CLOSE STD BLK NIPP 

$1.13 

EA 

12NBS.25X1.5 

1/4 X 1-1/2" STD BLK NIP 

$1.15 

EA 

12NBS.25X2 

1/4X2" STD BLK NIPPLE 

$1.19 

EA 

12NBS.25X2.5 

1/4 X 2-1/2" STD BLK NIP 

$1.24 

EA 

12NBS.25X3 

1/4X3" STD BLK NIPPLE 

$1.37 

EA 

12NBS.25X3.5 

1/4 X 3-1/2" STD BLK NIP 

$1.60 

EA 

12NBS.25X4 

1/4X4" STD BLK NIPPLE 

$1.73 

EA 

12NBS.25X4.5 

1/4 X 4-1/2" STD BLK NIP 

$5.05 

EA 

12NBS.25X5 

1/4X5" STD BLK NIPPLE 

$5.55 

EA 

12NBS.25X5.5 

1/4 X 5-1/2" STD BLK NIP 

$6.20 

EA 

12NBS.25X6 

1/4X6" STD BLK NIPPLE 

$3.04 

EA 

12NBS.25X8 

1/4X8" STD BLK NIPPLE 

$3.60 

EA 

12NBS.25X10 

1/4X10" STD BLK NIPPLE 

$4.10 

EA 

12NBS.25X12 

1/4X12" STD BLK NIPPLE 

$10.10 

EA 

12NBS.375 




12NBS.375XCL 

3/8 X CLOSE STD BLK NIPP 

$1.17 

EA 

12NBS.375X1.5 

3/8 X 1-1/2" STD BLK NIP 

$1.22 

EA 

12NBS.375X2 

3/8X2" STD BLK NIPPLE 

$1.31 

EA 

12NBS.375X2.5 

3/8 X 2-1/2" STD BLK NIP 

$3.30 

EA 

12NBS.375X3 

3/8X3" STD BLK NIPPLE 

$3.65 

EA 

12NBS.375X3.5 

3/8 X 3-1/2" STD BLK NIP 

$3.90 

EA 

12NBS.375X4 

3/8X4" STD BLK NIPPLE 

$4.40 

EA 

12NBS.375X4.5 

3/8 X 4-1/2" STD BLK NIP 

$5.55 

EA 

12NBS.375X5 

3/8X5" STD BLK NIPPLE 

$5.85 

EA 

12NBS.375X5.5 

3/8 X 5-1/2" STD BLK NIP 

$6.45 

EA 

12NBS.375X6 

3/8X6" STD BLK NIPPLE 

$3.26 

EA 

12NBS.375X8 

3/8X8" STD BLK NIPPLE 

$8.50 

EA 

12NBS.375X10 

3/8X10" STD BLK NIPPLE 

$9.80 

EA 

12NBS.375X12 

3/8X12" STD BLK NIPPLE 

$11.20 

EA 

12NBS.5 




12NBS.5XCL 

1/2 X CLOSE STD BLK NIPP 

$0.84 

EA 

12NBS.5X1.5 

1/2 X 1-1/2" STD BLK NIP 

$0.92 

EA 

12NBS.5X2 

1/2X2" STD BLK NIPPLE 

$1.00 

EA 

12NBS.5X2.5 

1/2 X 2-1/2" STD BLK NIP 

$1.04 

EA 

12NBS.5X240 

1/2X24" STD BLK NIPPLE 

$20.55 

EA 

12NBS.5X3 

1/2X3" STD BLK NIPPLE 

$1.08 

EA 

12NBS.5X3.5 

1/2 X 3-1/2" STD BLK NIP 

$3.05 

EA 

12NBS.5X360 

1/2X36" STD BLK NIPPLE 

$9.79 

EA 

12NBS.5X4 

1/2X4" STD BLK NIPPLE 

$1.36 

EA 

12NBS.5X4.5 

1/2 X 4-1/2" STD BLK NIP 

$3.85 

EA 

12NBS.5X5 

1/2X5" STD BLK NIPPLE 

$1.68 

EA 

12NBS.5X5.5 

1/2 X 5-1/2" STD BLK NIP 

$4.60 

EA 

12NBS.5X6 

1/2X6" STD BLK NIPPLE 

$1.98 

EA 

12NBS.5X7 

1/2X7" STD BLK NIPPLE 

$6.45 

EA 

12NBS.5X8 

1/2X8" STD BLK NIPPLE 

$7.10 

EA 

12NBS.5X9 

1/2X9" STD BLK NIPPLE 

$7.75 

EA 

12NBS.5X10 

1/2X10" STD BLK NIPPLE 

$8.30 

EA 

12NBS.5X11 

1/2X11" STD BLK NIPPLE 

$8.95 

EA 

12NBS.5X12 

1/2X12" STD BLK NIPPLE 

$9.50 

EA 

12NBS.5X180 

1/2X18" STD BLK NIPPLE 

$15.65 

EA 

12NBS.75 




12NBS.75XCL 

3/4 X CLOSE STD BLK NIPP 

$1.04 

EA 

12NBS.75X1.5 

3/4 X 1-1/2" STD BLK NIP 

$1.10 

EA 

12NBS.75X2 

3/4X2" STD BLK NIPPLE 

$1.22 

EA 

12NBS.75X2.5 

3/4 X 2-1/2" STD BLK NIP 

$3.35 

EA 

12NBS.75X240 

3/4X24" STD BLK NIPPLE 

$25.15 

EA 

12NBS.75X3 

3/4X3" STD BLK NIPPLE 

$1.48 

EA 

12NBS.75X3.5 

3/4 X 3-1/2" STD BLK NIP 

$4.05 

EA 

12NBS.75X360 

3/4X36" STD BLK NIPPLE 

$11.88 

EA 

12NBS.75X4 

3/4X4" STD BLK NIPPLE 

$1.82 

EA 

12NBS.75X4.5 

3/4 X 4-1/2" STD BLK NIP 

$4.95 

EA 


10 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

IVIL 1 Ml 

. nrc ri i i 

IINVJO 

12NBS2 





12NBS2XCL 

2 X CLOSE STD BLK NIPPLE 

$3.14 

EA 

N PPLF RLKWELDED 

12NBS2X2.5 

2 X 2-1/2" STD BLKNIPPL 

$3.70 

EA 

.... . — — 5 —-- " --- 


12NBS2X3 

2X3" STD BLK NIPPLE 

$4.20 

EA 

ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 


12NBS2X3.5 

2 X 3-1/2" STD BLKNIPPL 

$11.85 

EA 

12NBS.75X5 

3/4X5" STD BLK NIPPLE 

$5.55 

EA 

12NBS2X4 

2X4" STD BLK NIPPLE 

$5.34 

EA 

12NBS.75X5.5 

3/4 X 5-1/2" STD BLK NIP 

$6.20 

EA 

12NBS2X4.5 

2 X 4-1/2" STD BLKNIPPL 

$14.75 

EA 

12NBS.75X6 

3/4X6" STD BLK NIPPLE 

$2.70 

EA 

12NBS2X5 

2X5" STD BLK NIPPLE 

$6.46 

EA 

12NBS.75X7 

3/4X7" STD BLK NIPPLE 

$8.00 

EA 

12NBS2X5.5 

2 X 5-1/2" STD BLKNIPPL 

$17.65 

EA 

12NBS.75X8 

3/4X8" STD BLK NIPPLE 

$8.55 

EA 

12NBS2X6 

2X6" STD BLK NIPPLE 

$7.58 

EA 

12NBS.75X9 

3/4X9" STD BLK NIPPLE 

$9.25 

EA 

12NBS2X7 

2X7" STD BLK NIPPLE 

$21.95 

EA 

12NBS.75X10 

3/4X10" STD BLK NIPPLE 

$9.80 

EA 

12NBS2X8 

2X8" STD BLK NIPPLE 

$24.15 

EA 

12NBS.75X11 

3/4X11" STD BLK NIPPLE 

$10.55 

EA 

12NBS2X9 

2X9" STD BLK NIPPLE 

$26.35 

EA 

12NBS.75X12 

3/4X12" STD BLK NIPPLE 

$11.40 

EA 

12NBS2X10 

2X10" STD BLK NIPPLE 

$28.65 

EA 

12NBS1 




12NBS2X11 

2X11" STD BLK NIPPLE 

$31.00 

EA 

12NBS1XCL 

1 X CLOSE STD BLK NIPPLE 

$1.56 

EA 

12NBS2X12 

2X12" STD BLK NIPPLE 

$13.28 

EA 

12NBS1X2 

1 X 2" STD BLK NIPPLE 

$1.72 

EA 

12NBS2.5 




12NBS1X2.5 

1 X 2-1/2" STD BLKNIPPL 

$4.70 

EA 

12NBS2.5X3 

2-1/2 X 3" STD BLKNIPPL 

$24.15 

EA 

12NBS1X3 

1 X 3" STD BLK NIPPLE 

$2.10 

EA 

12NBS2.5X3.5 

2-1/2 X 3-1/2" STD BLK N 

$25.85 

EA 

12NBS1X3.5 

1 X 3-1/2" STD BLKNIPPL 

$5.70 

EA 

12NBS2.5X4 

2-1/2 X 4" STD BLKNIPPL 

$27.30 

EA 

12NBS1X4 

1 X 4" STD BLK NIPPLE 

$2.50 

EA 

12NBS2.5X4.5 

2-1/2 X 4-1/2" STD BLK N 

$28.85 

EA 

12NBS1X4.5 

1 X 4-1/2" STD BLKNIPPL 

$7.00 

EA 

12NBS2.5X5 

2-1/2 X 5" STD BLKNIPPL 

$30.40 

EA 

12NBS1X5 

1 X 5" STD BLK NIPPLE 

$2.98 

EA 

12NBS2.5X5.5 

2-1/2 X 5-1/2" STD BLK N 

$31.90 

EA 

12NBS1X5.5 

1 X 5-1/2" STD BLKNIPPL 

$8.30 

EA 

12NBS2.5X6 

2-1/2 X 6" STD BLKNIPPL 

$33.30 

EA 

12NBS1X6 

1 X 6" STD BLK NIPPLE 

$3.62 

EA 

12NBS2.5X8 

2-1/2 X 8" STD A53F BLK 

$38.60 

EA 

12NBS1X6.5 

1 X 6-1/2" STD BLKNIPPL 

$3.97 

EA 

12NBS2.5XCL 

2-1/2 X CLOSE STD BLKNI 

$9.06 

EA 

12NBS1X7 

1 X 7" STD BLK NIPPLE 

$10.95 

EA 

12NBS2.5X10 

2-1/2X10" A53F BLK NIP 

$45.35 

EA 

12NBS1X7.5 

1 X 7-1/2" STD BLKNIPPL 

$8.55 

EA 

12NBS2.5X12 

2-1/2X12" STD A53F BK 

$52.15 

EA 

12NBS1X8 

1 X 8" STD BLK NIPPLE 

$4.74 

EA 

12NBS3 




12NBS1X9 

1 X 9" STD BLK NIPPLE 

$12.85 

EA 

12NBS3XCL 

3 X CLOSE STD BLK NIPPLE 

$12.87 

EA 

12NBS1X10 

1 X10" STD BLK NIPPLE 

$13.80 

EA 

12NBS3X3 

3X3" STD BLK NIPPLE 

$30.10 

EA 

12NBS1X11 

1X11" STD BLK NIPPLE 

$14.80 

EA 

12NBS3X3.5 

3 X 3-1/2" STD BLKNIPPL 

$32.20 

EA 

12NBS1X12 

1 X 12" STD BLK NIPPLE 

$6.26 

EA 

12NBS3X4 

3X4" STD BLK NIPPLE 

$15.23 

EA 

12NBS1.25 




12NBS3X4.5 

3 X 4-1/2" STD BLKNIPPL 

$36.25 

EA 

12NBS1.25XCL 

1-1/4 X CLOSE STD BLKNI 

$1.94 

EA 

12NBS3X5 

3X5" STD BLK NIPPLE 

$38.30 

EA 

12NBS1.25X2 

1-1/4 X 2" STD BLKNIPPL 

$2.14 

EA 

12NBS3X5.5 

3 X 5-1/2" STD BLKNIPPL 

$40.65 

EA 

12NBS1.25X2.5 

1-1/4 X 2-1/2" STD BLK N 

$6.00 

EA 

12NBS3X6 

3X6" STD BLK NIPPLE 

$19.22 

EA 

12NBS1.25X3 

1-1/4 X 3" STD BLKNIPPL 

$6.60 

EA 

12NBS3X7 

3X7" STD BLK NIPPLE 

$46.60 

EA 

12NBS1.25X3.5 

1-1/4 X 3-1/2" STD BLK N 

$7.40 

EA 

12NBS3X8 

3X8" STD BLK NIPPLE 

$50.40 

EA 

12NBS1.25X4 

1-1/4 X 4" STD BLKNIPPL 

$3.30 

EA 

12NBS3X9 

3X9" STD BLK NIPPLE 

$54.40 

EA 

12NBS1.25X4.5 

1-1/4 X 4-1/2" STD BLK N 

$9.30 

EA 

12NBS3X10 

3X10" STD BLK NIPPLE 

$58.40 

EA 

12NBS1.25X5 

1-1/4 X 5" STD BLKNIPPL 

$10.40 

EA 

12NBS3X11 

3X11" STD BLK NIPPLE 

$62.55 

EA 

12NBS1.25X5.5 

1-1/4 X 5-1/2" STD BLK N 

$11.25 

EA 

12NBS3X12 

3X12" STD BLK NIPPLE 

$29.90 

EA 

12NBS1.25X6 

1-1/4 X 6" STD BLKNIPPL 

$4.86 

EA 

12NBS4 




12NBS1.25X7 

1-1/4 X 7" STD BLKNIPPL 

$13.55 

EA 

12NBS4XCL 

4 X CLOSE STD BLK NIPPLE 

$18.34 

EA 

12NBS1.25X8 

1-1/4 X 8" STD BLKNIPPL 

$14.75 

EA 

12NBS4X3.5 

4 X 3-1/2" STD BLKNIPPL 

$43.40 

EA 

12NBS1.25X9 

1-1/4 X 9" STD BLKNIPPL 

$16.05 

EA 

12NBS4X4 

4X4" STD BLK NIPPLE 

$20.30 

EA 

12NBS1.25X10 

1-1/4X10" STD BLKNIPP 

$17.30 

EA 

12NBS4X4.5 

4 X 4.5"STD BLACK NIPPLE 

$48.45 

EA 

12NBS1.25X11 

1-1/4X11" STD BLKNIPP 

$18.60 

EA 

12NBS4X5 

4X5" STD BLK NIPPLE 

$51.20 

EA 

12NBS1.25X12 

1-1/4X12" STD BLKNIPP 

$20.00 

EA 

12NBS4X5.5 

4 X 5-1/2" STD BLKNIPPL 

$54.00 

EA 

12NBS1.5 




12NBS4X6 

4X6" STD BLK NIPPLE 

$25.22 

EA 

12NBS1.5XCL 

1-1/2 X CLOSE STD BLKNI 

$2.28 

EA 

12NBS4X7 

4X7" STD BLK NIPPLE 

$62.00 

EA 

12NBS1.5X2 

1-1/2 X 2" STD BLKNIPPL 

$6.50 

EA 

12NBS4X8 

4X8" STD BLACK NIPPLE 

$68.70 

EA 

12NBS1.5X2.5 

1-1/2 X 2-1/2" STD BLK N 

$7.50 

EA 

12NBS4X10 

4X10" STD BLACK NIPPLE 

$81.85 

EA 

12NBS1.5X3 

1-1/2 X 3" STD BLKNIPPL 

$8.50 

EA 

12NBS4X11 

4X11" STD BLACK NIPPLE 

$88.20 

EA 

12NBS1.5X3.5 

1-1/2 X 3-1/2" STD BLK N 

$9.50 

EA 

12NBS4X12 

4 X 12" STD BLACK NIPPLE 

$94.85 

EA 

12NBS1.5X4 

1-1/2 X 4" STD BLKNIPPL 

$10.50 

EA 






12NBS1.5X4.5 

1-1/2 X 4-1/2" STD BLK N 

$11.60 

EA 


12NBS1.5X5 

1-1/2 X 5" STD BLKNIPPL 

$4.68 

EA 

12NBS1.5X5.5 

1-1/2 X 5-1/2" STD BLK N 

$13.70 

EA 

12NBS1.5X6 

1-1/2 X 6" STD BLKNIPPL 

$14.75 

EA 

12NBS1.5X8 

1-1/2 X 8" STD BLKNIPPL 

$18.00 

EA 

12NBS1.5X10 

1-1/2X10" STD BLKNIPP 

$21.05 

EA 

12NBS1.5X12 

1-1/2X12" STD BLKNIPP 

$23.90 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 11 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

NIPPLE, XH BLK WELDED 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

12NBX.125XCL 

1/8 X CLOSE XH BLACK NIP 

$2.20 

EA 

12NBX.125X1.5 

1/8 X 1-1/2" XH BLKNIPP 

$1.95 

EA 

12NBX. 125X2 

1/8X2" XH BLK NIPPLE 

$2.50 

EA 

12NBX.125X2.5 

1/8 X 2-1/2" XH BLKNIPP 

$2.60 

EA 

12NBX.125X3 

1/8X3" XH BLK NIPPLE 

$2.75 

EA 

12NBX.125X3.5 

1/8 X 3-1/2" XH BLKNIPP 

$3.25 

EA 

12NBX. 125X4 

1/8X4" XH BLK NIPPLE 

$3.65 

EA 

12NBX.125X4.5 

1/8 X 4-1/2" XH BLKNIPP 

$4.40 

EA 

12NBX.125X5 

1/8X5" XH BLK NIPPLE 

$5.05 

EA 

12NBX.125X5.5 

1/8 X 5-1/2" XH BLKNIPP 

$5.70 

EA 

12NBX.125X6 

1/8X6" XH BLK NIPPLE 

$6.45 

EA 

12NBX.25 




12NBX.25XCL 

1/4 X CLOSE XH BLK NIPPL 

$2.50 

EA 

12NBX.25X1.5 

1/4 X 1-1/2" XH BLACK Nl 

$2.55 

EA 

12NBX.25X2 

1/4X2" XH BLK NIPPLE 

$2.65 

EA 

12NBX.25X2.5 

1/4 X 2-1/2" XH BLACK Nl 

$2.75 

EA 

12NBX.25X3 

1/4X3" XH BLK NIPPLE 

$3.05 

EA 

12NBX.25X3.5 

1/4 X 3-1/2" XH BLACK Nl 

$3.55 

EA 

12NBX.25X4 

1/4X4" XH BLK NIPPLE 

$3.85 

EA 

12NBX.25X4.5 

1/4 X 4-1/2" XH BLACK Nl 

$5.05 

EA 

12NBX.25X5 

1/4X5" XH BLK NIPPLE 

$5.55 

EA 

12NBX.25X5.5 

1/4 X 5-1/2" XH BLACK Nl 

$6.20 

EA 

12NBX.25X6 

1/4X6" XH BLK NIPPLE 

$6.75 

EA 

12NBX.375 




12NBX.375XCL 

3/8 X CLOSE XH BLK NIPPL 

$2.60 

EA 

12NBX.375X1.5 

3/8 X 1-1/2" XH BLKNIPP 

$2.70 

EA 

12NBX.375X2 

3/8X2" XH BLK NIPPLE 

$2.90 

EA 

12NBX.375X2.5 

3/8 X 2-1/2" XH BLKNIPP 

$3.30 

EA 

12NBX.375X3 

3/8X3" XH BLK NIPPLE 

$3.65 

EA 

12NBX.375X3.5 

3/8 X 3-1/2" XH BLKNIPP 

$3.90 

EA 

12NBX.375X4 

3/8X4" XH BLK NIPPLE 

$4.40 

EA 

12NBX.375X4.5 

3/8 X 4-1/2" XH BLKNIPP 

$5.55 

EA 

12NBX.375X5 

3/8X5" XH BLK NIPPLE 

$5.85 

EA 

12NBX.375X5.5 

3/8 X 5-1/2" XH BLKNIPP 

$6.45 

EA 

12NBX.375X6 

3/8X6" XH BLK NIPPLE 

$7.25 

EA 

12NBX.5 




12NBX.5XCL 

1/2 X CLOSE XH BLK NIPPL 

$2.10 

EA 

12NBX.5X1.5 

1/2 X 1-1/2" XH BLKNIPP 

$2.30 

EA 

12NBX.5X2 

1/2X2" XH BLK NIPPLE 

$2.50 

EA 

12NBX.5X2.5 

1/2 X 2-1/2" XH BLKNIPP 

$2.60 

EA 

12NBX.5X3 

1/2X3" XH BLK NIPPLE 

$2.70 

EA 

12NBX.5X3.5 

1/2 X 3-1/2" XH BLKNIPP 

$3.05 

EA 

12NBX.5X4 

1/2X4" XH BLK NIPPLE 

$3.40 

EA 

12NBX.5X4.5 

1/2 X 4-1/2" XH BLKNIPP 

$3.85 

EA 

12NBX.5X5 

1/2X5" XH BLK NIPPLE 

$4.20 

EA 

12NBX.5X5.5 

1/2 X 5-1/2" XH BLKNIPP 

$4.60 

EA 

12NBX.5X6 

1/2X6" XH BLK NIPPLE 

$4.95 

EA 

12NBX.75 




12NBX.75XCL 

3/4 X CLOSE XH BLK NIPPL 

$2.60 

EA 

12NBX.75X1.5 

3/4 X 1-1/2" XH BLKNIPP 

$2.75 

EA 

12NBX.75X2 

3/4X2" XH BLK NIPPLE 

$3.05 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

12NBX.75X2.5 

3/4 X 2-1/2" XH BLKNIPP 

$3.35 

EA 

12NBX.75X3 

3/4 X 3" XH BLK NIPPLE 

$3.70 

EA 

12NBX.75X3.5 

3/4 X 3-1/2" XH BLKNIPP 

$4.05 

EA 

12NBX.75X4 

3/4 X 4" XH BLK NIPPLE 

$4.55 

EA 

12NBX.75X4.5 

3/4 X 4-1/2" XH BLKNIPP 

$4.55 

EA 

12NBX.75X5 

3/4X5" XH BLK NIPPLE 

$5.55 

EA 

12NBX.75X5.5 

3/4 X 5-1/2" XH BLKNIPP 

$6.20 

EA 

12NBX.75X6 

3/4 X 6" XH BLK NIPPLE 

$6.75 

EA 

12NBX1 




12NBX1XCL 

1 X CLOSE XH BLK NIPPLE 

$3.90 

EA 

12NBX1X2 

1 X 2" XH BLK NIPPLE 

$4.30 

EA 

12NBX1X2.5 

1 X 2-1/2" XH BLK NIPPLE 

$4.70 

EA 

12NBX1X3 

1 X 3" XH BLK NIPPLE 

$5.25 

EA 

12NBX1X3.5 

1 X 3-1/2" XH BLK NIPPLE 

$5.70 

EA 

12NBX1X4 

1 X 4" XH BLK NIPPLE 

$6.25 

EA 

12NBX1X4.5 

1 X 4-1/2" XH BLK NIPPLE 

$7.00 

EA 

12NBX1X5 

1 X 5" XH BLK NIPPLE 

$7.45 

EA 

12NBX1X5.5 

1 X 5-1/2" XH BLK NIPPLE 

$8.30 

EA 

12NBX1X6 

1 X 6" XH BLK NIPPLE 

$9.05 

EA 

12NBX1X8 

1 X 8" XH BLK NIPPLE 

$10.95 

EA 

12NBX1X10 

1 X10" XH BLK NIPPLE 

$13.80 

EA 

12NBX1X12 

1 X 12" XH BLK NIPPLE 

$14.80 

EA 

12NBX1.25 




12NBX1.25XCL 

1-1/4 X CLOSE XH BLK NIP 

$4.85 

EA 

12NBX1.25X2 

1-1/4 X 2" XH BLK NIPPLE 

$5.35 

EA 

12NBX1.25X2.5 

1-1/4 X 2-1/2" XH BLK Nl 

$6.00 

EA 

12NBX1.25X3 

1-1/4 X 3" XH BLK NIPPLE 

$6.60 

EA 

12NBX1.25X3.5 

1-1/4 X 3-1/2" XH BLK Nl 

$7.40 

EA 

12NBX1.25X4 

1-1/4 X 4" XH BLK NIPPLE 

$8.25 

EA 

12NBX1.25X4.5 

1-1/4 X 4-1/2" XH BLK Nl 

$9.30 

EA 

12NBX1.25X5 

1-1/4 X 5" XH BLK NIPPLE 

$10.40 

EA 

12NBX1.25X5.5 

1-1/4 X 5-1/2" XH BLK Nl 

$11.25 

EA 

12NBX1.25X6 

1-1/4 X 6" XH BLK NIPPLE 

$12.15 

EA 

12NBX1.5 




12NBX1.5XCL 

1-1/2 X CLOSE XH BLK NIP 

$5.70 

EA 

12NBX1.5X2 

1-1/2 X 2" XH BLK NIPPLE 

$6.50 

EA 

12NBX1.5X2.5 

1-1/2 X 2-1/2" XH BLK Nl 

$7.50 

EA 

12NBX1.5X3 

1-1/2 X 3" XH BLK NIPPLE 

$8.50 

EA 

12NBX1.5X3.5 

1-1/2 X 3-1/2" XH BLK Nl 

$9.50 

EA 

12NBX1.5X4 

1-1/2 X 4" XH BLK NIPPLE 

$10.50 

EA 

12NBX1.5X4.5 

1-1/2 X 4-1/2" XH BLK Nl 

$11.60 

EA 

12NBX1.5X5 

1-1/2 X 5" XH BLK NIPPLE 

$12.65 

EA 

12NBX1.5X5.5 

1-1/2 X 5-1/2" XH BLK Nl 

$13.70 

EA 

12NBX1.5X6 

1-1/2 X 6" XH BLK NIPPLE 

$14.75 

EA 

12NBX2 




12NBX2XCL 

2 X CLOSE XH BLK NIPPLE 

$6.65 

EA 

12NBX2X2.5 

2 X 2-1/2" XH BLK NIPPLE 

$9.25 

EA 

12NBX2X3 

2X3" XH BLK NIPPLE 

$10.50 

EA 

12NBX2X3.5 

2 X 3-1/2" XH BLK NIPPLE 

$11.85 

EA 

12NBX2X4 

2X4" XH BLK NIPPLE 

$13.35 

EA 

12NBX2X4.5 

2 X 4-1/2" XH BLK NIPPLE 

$14.75 

EA 

12NBX2X5 

2X5" XH BLK NIPPLE 

$16.15 

EA 

12NBX2X5.5 

2 X 5-1/2" XH BLK NIPPLE 

$17.65 

EA 

12NBX2X6 

2X6" XH BLK NIPPLE 

$18.95 

EA 

12NBX2X8 

2X8" XH BLK NIPPLE 

$24.15 

EA 

12NBX2X12 

2X12" XH BLK NIPPLE 

$33.20 

EA 


12 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

GALVANIZED MALLEABLE 

45 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MG4S.125 

1/8" 150# GALV 45 DEG EL 

$4.63 

EA 

11 MG4S.25 

1/4" 150# GALV 45 DEG EL 

$3.92 

EA 

11 MG4S.375 

3/8" 150# GALV 45 DEG EL 

$4.37 

EA 

11 MG4S.5 

1/2" 150# GALV 45 DEG EL 

$2.93 

EA 

11 MG4S.75 

3/4" 150# GALV 45 DEG EL 

$4.21 

EA 

11MG4S1 

1" 150# GALV 45 DEG ELL 

$4.76 

EA 

11MG4S1.25 

1-1/4" 150# GALV 45 DEG 

$8.88 

EA 

11MG4S1.5 

1-1/2" 150# GALV 45 DEG 

$10.43 

EA 

11MG4S2 

2" 150# GALV 45 DEG ELL 

$15.44 

EA 

11 MG4S2.5 

2-1/2" 150# GALV 45 DEG 

$53.71 

EA 

11MG4S3 

3" 150# GALV 45 DEG ELL 

$78.12 

EA 


45 ELL MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MG4STS.125 

1/8" 150# GALV 45 DEG ST 

$5.99 

EA 

11 MG4STS.25 

1/4" 150# GALV 45 DEG ST 

$5.53 

EA 

11 MG4STS.375 

3/8" 150# GALV 45 DEG ST 

$5.90 

EA 

11 MG4STS.5 

1/2" 150# GALV 45 DEG ST 

$4.48 

EA 

11 MG4STS.75 

3/4" 150# GALV 45 DEG ST 

$7.11 

EA 

11MG4STS1 

1" 150# GALV 45 DEG ST 

$9.10 

EA 

11MG4STS1.25 

1-1/4" 150# GM 45 DEG ST 

$13.65 

EA 

11MG4STS1.5 

1-1/2" STD GALV 45 DEG S 

$14.48 

EA 

11MG4STS2 

2" 150# GALV 45 DEG STRE 

$27.23 

EA 


90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MG9S.125 

1/8" 150# GALV 90 DEG EL 

$3.14 

EA 

11 MG9S.25 

1/4" 150# GALV 90 DEG EL 

$2.88 

EA 

11 MG9S.375 

3/8" 150# GALV 90 DEG EL 

$2.88 

EA 

11MG9S.5 

1/2" 150# GALV 90 DEG EL 

$1.85 

EA 

11 MG9S.75 

3/4" 150# GALV 90 DEG EL 

$2.27 

EA 

11MG9S1 

1" 150# GALV 90 DEG ELL 

$4.21 

EA 

11MG9S1.25 

1-1/4" 150# GALV 90 DEG 

$6.65 

EA 

11MG9S1.5 

1-1/2" 150# GALV 90 DEG 

$8.68 

EA 

11MG9S2 

2" 150# GALV 90 DEG ELL 

$14.22 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MG9S2.5 

2-1/2" 150# GALV 90 DEG 

$37.22 

EA 

11MG9S3 

3" 150# GALV 90 DEG ELL 

$61.37 

EA 


90 ELL MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MG9STS.125 

1/8" 150# GALV 90 DEG ST 

$4.12 

EA 

11 MG9STS.25 

1/4" 150# GALV 90 DEG ST 

$3.98 

EA 

11 MG9STS.375 

3/8" 150# GALV 90 DEG ST 

$3.98 

EA 

11MG9STS.5 

1/2" 150# GALV 90 DEG ST 

$4.07 

EA 

11 MG9STS.75 

3/4" 150# GALV 90 DEG ST 

$4.07 

EA 

11MG9STS1 

1" 150# GALV 90 DEG ST 

$5.44 

EA 

11MG9STS1.25 

1-1/4" 150# GALV 90 DEG 

$9.13 

EA 

11MG9STS1.5 

1-1/2" 150# GALV 90 DEG 

$11.47 

EA 

11MG9STS2 

2" 150# GALV 90 DEG ST 

$19.34 

EA 


BUSHING MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGHBS.25X.125 

1/4" X 1/8" GALV HEX BUS 

$0.70 

EA 

11 MGHBS.375X.125 

3/8" X 1/8" GALV HEX BUS 

$0.80 

EA 

11 MGHBS.375X.25 

3/8" X 1/4" GALV HEX BUS 

$0.85 

EA 

11 MGHBS.5X.125 

1/2" X 1/8" GALV HEX BUS 

$1.34 

EA 

11 MGHBS.5X.25 

1/2" X 1/4" GALV HEX BUS 

$1.34 

EA 

11 MGHBS.5X.375 

1/2" X 3/8" GALV HEX BUS 

$1.34 

EA 

11 MGHBS.75X.125 

3/4" X 1/8" GALV HEX BUS 

$3.78 

EA 

11 MGHBS.75X.25 

3/4" X 1/4" GALV HEX BUS 

$4.58 

EA 

11 MGHBS.75X.375 

3/4" X 3/8" GALV HEX BUS 

$5.12 

EA 

11 MGHBS.75X.5 

3/4" X 1/2" GALV HEX BUS 

$3.72 

EA 

11 MGHBS1X.125 

1" X 1/8" GALV HEX BUSHI 

$7.65 

EA 

11 MGHBS1X.25 

1" X 1 /4" GALV HEX BUSHI 

$5.08 

EA 

11 MGHBS1X.375 

1" X 3/8" GALV HEX BUSHI 

$5.38 

EA 

11MGHBS1X.5 

1 X 1/2 GALV HEX BUSHING 

$4.60 

EA 

11 MGHBS1X.75 

1" X 3/4" GALV HEX BUSHI 

$4.50 

EA 

11MGHBS1.25X.5 

1-1/4" X 1/2" GALV HEX B 

$6.88 

EA 

11MGHBS1.25X.75 

1-1/4" X 3/4" GALV HEX B 

$6.07 

EA 

11MGHBS1.25X1 

1-1/4" XI" GALV HEX BUS 

$6.07 

EA 

11MGHBS1.5X.25 

1-1/2" X 1/4" GALV HEX B 

$10.04 

EA 

11MGHBS1.5X.375 

1-1/2" X 3/8" GALV HEX B 

$10.04 

EA 

11MGHBS1.5X.5 

1-1/2" X 1/2" GALV HEX B 

$7.81 

EA 

11MGHBS1.5X.75 

1-1/2" X 3/4" GALV HEX B 

$7.81 

EA 

11MGHBS1.5X1 

1-1/2" XI" GALV HEX BUS 

$7.06 

EA 

11MGHBS1.5X1.25 

1-1/2" X 1-1/4" GALV HX 

$7.32 

EA 

11 MGHBS2.5X.75 

2-1/2 X 3/4 GALV HEX BUS 

$16.57 

EA 

11 MGHBS2.5X1 

2-1/2 XI GALV HEX BUSHI 

$16.57 

EA 

11 MGHBS2.5X1.25 

2-1/2 X 1-1/4 GALV HEX B 

$16.57 

EA 

11 MGHBS2.5X2 

2-1/2" X 2" GALV HEX BUS 

$30.01 

EA 

11MGHBS2X.5 

2" X 1/2" GALV HEX BUSHI 

$9.40 

EA 

11 MGHBS2X.75 

2" X 3/4" GALV HEX BUSHI 

$9.28 

EA 

11MGHBS2X1 

2" XI" GALV HEX BUSHING 

$9.10 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 
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METAL PIPE FITTINGS 

GALVANIZED MALLEABLE 


BUSHING MPT X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11MGHBS2X1.25 

2" X 1-1/4" GALV HEX BUS 

$9.10 

EA 

11MGHBS2X1.5 

2" X 1-1/2" GALV HEX BUS 

$22.51 

EA 

11MGHBS3X.5 

3" X 1/2" GALV HEX BUSHI 

$21.86 

EA 

11 MGHBS3X.75 

3" X 3/4" GALV HEX BUSHI 

$21.86 

EA 

11MGHBS3X1 

3" X 1" GALV HEX BUSHING 

$21.86 

EA 

11MGHBS3X1.25 

3" X 1-1/4" GALV HEX BUS 

$21.35 

EA 

11MGHBS3X1.5 

3" X 1-1/2" GALV HEX BUS 

$19.67 

EA 

11MGHBS3X2 

3" X 2" GALV HEX BUSHING 

$16.99 

EA 

11 MGHBS3X2.5 

3" X 2-1/2" GALV HEX BUS 

$18.25 

EA 

11MGHBS4X3 

4" X 3" GALV HEX BUSHING 

$35.68 

EA 


CAP FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGCAPS.125 

1/8" 150# GALV CAP 

$2.62 

EA 

11MGCAPS.25 

1/4" 150# GALV CAP 

$2.62 

EA 

11 MGCAPS.375 

3/8" 150# GALV CAP 

$2.62 

EA 

11MGCAPS.5 

1/2" 150# GALV CAP 

$2.05 

EA 

11MGCAPS.75 

3/4" 150# GALV CAP 

$2.84 

EA 

11MGCAPS1 

1" 150# GALV CAP 

$3.52 

EA 

11MGCAPS1.25 

1-1/4" 150# GALV CAP 

$4.63 

EA 

11MGCAPS1.5 

1-1/2" 150# GALV CAP 

$5.94 

EA 

11MGCAPS2 

2" 150# GALV CAP 

$8.32 

EA 

11MGCAPS3 

3" 150# GALV CAP 

$29.27 

EA 

11MGCAPS4 

4" 150# GALV CAP 

$64.67 

EA 

11MGCAPS5 

5" 150# GALV CAP 

$168.73 

EA 


COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGFCMI.125 

1/8" STD GALV MALL COUPL 

$4.10 

EA 

11 MGFCMI.25 

1/4" STD GALV MALL COUPL 

$3.43 

EA 

11 MGFCMI.375 

3/8" STD GALV MALL COUPL 

$3.55 

EA 

11 MGFCMI.50 

1/2" STD GALV MALL COUPL 

$2.72 

EA 

11 MGFCMI.75 

3/4" STD GALV MALL COUPL 

$3.13 

EA 

11MGFCMI1.0 

1" STD GALV MALL COUPLIN 

$5.12 

EA 

11MGFCMI1.25 

1-1/4" STD GALV MALL COU 

$7.22 

EA 

11MGFCMI1.50 

1-1/2" STD GALV MALL COU 

$8.21 

EA 

11 MGFCMI2.0 

2" STD GALV MALL COUPLIN 

$12.00 

EA 

11 MGFCMI2.50 

2-1/2" STD GALV MALL COU 

$36.73 

EA 

11MGFCMI3.0 

3" STD GALV MALL COUPLIN 

$49.09 

EA 

11 MGFCMI4.0 

4" STD GALV MALL COUPLIN 

$104.26 

EA 


COUPLING, WROT GALV 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGWSC.125 

1/8" STD GALV WS COUPLIN 

$1.71 

EA 

11 MGWSC.25 

1/4" STD GALV WS COUPLIN 

$2.21 

EA 

11 MGWSC.375 

3/8" STD GALV WS COUPLIN 

$2.84 

EA 

11MGWSC.5 

1/2" STD GALV WS COUPLIN 

$3.02 

EA 

11 MGWSC.75 

3/4" STD GALV WS COUPLIN 

$3.78 

EA 

11MGWSC1 

1" STD GALV WS COUPLING 

$7.64 

EA 

11MGWSC1.25 

1-1/4" STD GALV WS COUPL 

$6.77 

EA 

11MGWSC1.5 

1-1/2" STD GALV WS COUPL 

$8.39 

EA 

11MGWSC2 

2" STD GALV WS COUPLING 

$12.56 

EA 

11 MGWSC2.5 

2-1/2" STD GALV WS COUPL 

$37.04 

EA 

11MGWSC3 

3" STD GALV WS COUPLING 

$47.24 

EA 

11MGWSC3.5 

3-1/2 STD GALV WS COUPLI 

$83.27 

EA 

11MGWSC4 

4" STD GALV WS COUPLING 

$83.27 

EA 

11MGWSC5 

5" STD GALV WS COUPLING 

$154.88 

EA 

11MGWSC6 

6" STD GALV WS COUPLING 

$275.33 

EA 


CROSS FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11MGCRSS.125 

1/8" 150# GALV CROSS 

$13.36 

EA 

11MGCRSS.25 

1/4" 150# GALV CROSS 

$10.96 

EA 

11 MGCRSS.375 

3/8" 150# GALV CROSS 

$11.38 

EA 

11MGCRSS.5 

1/2" 150# GALV CROSS 

$9.87 

EA 

11MGCRSS.75 

3/4" 150# GALV CROSS 

$12.02 

EA 

11MGCRSS1 

1" 150# GALV CROSS 

$16.59 

EA 

11MGCRSS1.25 

1-1/4" 150# GALV CROSS 

$24.94 

EA 

11MGCRSS1.5 

1-1/2" 150# GALV CROSS 

$29.18 

EA 

11MGCRSS2 

2" 150# GALV CROSS 

$55.27 

EA 


PLUG MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGPLSQ.125 

1/8" GALV SQUARE HD PLUG 

$0.25 

EA 

11MGPLSQ.25 

1/4" GALV SQUARE HD PLUG 

$0.34 

EA 

11 MGPLSQ.375 

3/8" GALV SQUARE HD PLUG 

$0.48 

EA 

11MGPLSQ.5 

1/2" GALV SQUARE HD PLUG 

$2.60 

EA 

11MGPLSQ.75 

3/4" GALV SQUARE HD PLUG 

$7.07 

EA 

11MGPLSQ1 

1" GALV SQUARE HD PLUG 

$8.02 

EA 

11MGPLSQ1.25 

1-1/4" GALV SQUARE HD PL 

$8.73 

EA 

11MGPLSQ1.5 

1-1/2" GALV SQUARE HD PL 

$11.65 

EA 

11MGPLSQ2 

2" GALV SQUARE HD PLUG 

$16.60 

EA 

11MGPLSQ2.5 

2-1/2" GALV SQUARE HD PL 

$21.35 

EA 


14 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

GALVANIZED MALLEABLE 


PLUG MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11MGPLSQ3 

3" GALV SQUARE HD PLUG 

$37.67 

EA 

11MGPLSQ4 

4" GALV SQUARE HD PLUG 

$73.92 

EA 


REDUCING CPLG FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGRCS.25X.125 

1/4" X 1/8" 150# GALV RE 

$3.52 

EA 

11 MGRCS.375X.12 

3/8" X 1/8" 150# GALV RE 

$5.78 

EA 

11 MGRCS.375X.25 

3/8" X 1/4" 150# GALV RE 

$3.52 

EA 

11 MGRCS.5X.125 

1/2" X 1/8" 150# GALV RE 

$4.17 

EA 

11 MGRCS.5X.25 

1/2" X 1/4" 150# GALV RE 

$3.16 

EA 

11 MGRCS.5X.375 

1/2" X 3/8" 150# GALV RE 

$3.28 

EA 

11 MGRCS.75X.125 

3/4" X 1/8" 150# GALV RE 

$4.58 

EA 

11 MGRCS.75X.25 

3/4" X 1/4" 150# GALV RE 

$4.00 

EA 

11 MGRCS.75X.375 

3/4" X 3/8" 150# GALV RE 

$4.21 

EA 

11 MGRCS.75X.5 

3/4 X 1/2 150# GALV REDU 

$3.52 

EA 

11 MGRCS1X.25 

1" X 1 /4" 150# GALV REDU 

$8.33 

EA 

11 MGRCS1X.375 

1" X 3/8" 150# GALV REDU 

$7.61 

EA 

11MGRCS1X.5 

1" X 1/2" 150# GALV REDU 

$5.86 

EA 

11 MGRCS1X.75 

1" X 3/4" 150# GALV REDU 

$5.44 

EA 

11MGRCS1.25X.5 

1-1/4" X 1/2" 150# GALV 

$9.73 

EA 

11MGRCS1.25X.75 

1-1/4" X 3/4" 150# GALV 

$7.58 

EA 

11MGRCS1.25X1 

1-1/4" X 1" 150# GALV RE 

$7.43 

EA 

11MGRCS1.5X.5 

1-1/2" X 1/2" 150# GALV 

$11.47 

EA 

11MGRCS1.5X.75 

1-1/2" X 3/4" 150# GALV 

$9.77 

EA 

11MGRCS 1.5X1 

1-1/2" X 1" 150# GALV RE 

$9.77 

EA 

11MGRCS1.5X1.25 

1-1/2" X 1-1/4" 150# GAL 

$9.23 

EA 

11 MGRCS2.5X1.25 

2-1/2" X 1-1/4" 150# GAL 

$50.50 

EA 

11 MGRCS2.5X1.5 

2-1/2" X 1-1/2" 150# GAL 

$39.32 

EA 

11 MGRCS2.5X2 

2-1/2" X 2" 150# GALV RE 

$37.19 

EA 

11MGRCS2X.5 

2" X 1/2" 150# GALV REDU 

$16.56 

EA 

11 MGRCS2X.75 

2" X 3/4" 150# GALV REDU 

$15.97 

EA 

11MGRCS2X1 

2" XI" 150# GALV REDUCE 

$13.33 

EA 

11MGRCS2X1.25 

2" X 1-1/4" 150# GALV RE 

$14.09 

EA 

11MGRCS2X1.5 

2" X 1-1/2" 150# GALV RE 

$13.33 

EA 

11MGRCS3X1 

3" XI" 150# GALV REDUCE 

$52.25 

EA 

11MGRCS3X1.25 

3" X 1-1/4" 150# GALV RE 

$52.24 

EA 

11MGRCS3X1.5 

3" X 1-1/2" 150# GALV RE 

$49.43 

EA 

11MGRCS3X2 

3" X 2" 150# GALV REDUCE 

$46.71 

EA 

11MGRCS3X2.5 

3" X 2-1/2" 150# GALV RE 

$47.71 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGTS.125 1 

1/8" 150# GALV TEE j 

i $4451 

lid 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGTS.25 

1/4" 150# GALV TEE 

$3.76 

EA 

11 MGTS.375 

3/8" 150# GALV TEE 

$3.76 

EA 

11 MGTS.5 

1/2" 150# GALV TEE 

$2.40 

EA 

11 MGTS.75 

3/4" 150# GALV TEE 

$3.95 

EA 

11MGTS1 

1" 150# GALV TEE 

$6.39 

EA 

11MGTS1.25 

1-1/4" 150# GALV TEE 

$10.15 

EA 

11MGTS1.5 

1-1/2" 150# GALV TEE 

$12.61 

EA 

11MGTS2 

2" 150# GALV TEE 

$20.49 

EA 

11 MGTS2.5 

2-1/2" 150# GALV TEE 

$57.71 

EA 

11MGTS3 

3" 150# GALV TEE 

$67.67 

EA 


UNION FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

11 MGUNS.25 

1/4" 150# GALV UNION, B/ 

$13.91 

EA 

11 MGUNS.375 

3/8" 150# GALV UNION, B/ 

$9.31 

EA 

11MGUNS.5 

1/2" 150# GALV UNION, B/ 

$8.49 

EA 

11 MGUNS.75 

3/4" 150# GALV UNION, B/ 

$9.76 

EA 

11MGUNS1 

1" 150# GALV UNION, B/l 

$12.77 

EA 

11MGUNS1.25 

1-1/4" 150# GALV UNION, 

$18.47 

EA 

11MGUNS1.5 

1-1/2" 150# GALV UNION, 

$22.38 

EA 

11MGUNS2 

2" 150# GALV UNION, B/l 

$25.73 

EA 

11 MGUNS2.5 

2-1/2" 150# GALV UNION, 

$89.40 

EA 

11MGUNS3 

3" 150# GALV UNION, B/l 

$125.13 

EA 


NIPPLE, GALVANIZED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

13NGS.125XCL 

1/8 X CLOSE STD GALV NIP 

$0.88 

EA 

13NGS.125X1.5 

1/8 X 1-1/2" STD GALVNI 

$1.38 

EA 

13NGS.125X2 

1/8X2" STD GALV NIPPLE 

$1.00 

EA 

13NGS.125X2.5 

1/8 X 2-1/2"STD GALV NIP 

$1.04 

EA 

13NGS.125X3 

1/8X3" STD GALV NIPPLE 

$1.10 

EA 

13NGS.125X3.5 

1/8 X 3-1/2" STD GALVNI 

$1.30 

EA 

13NGS. 125X4 

1/8X4" STD GALV NIPPLE 

$1.46 

EA 

13NGS.125X5 

1/8X5" STD GALV NIPPLE 

$2.02 

EA 

13NGS.125X5.5 

1/8 X 5-1/2" STD GALVNI 

$2.28 

EA 

13NGS.125X6 

1/8X6" STD GALV NIPPLE 

$2.58 

EA 

13NGS.125X8 

1/8X8" STD GALV NIPPLE 

$2.98 

EA 

13NGS.125X10 

1/8X10" STD GALVNI PPL 

$4.92 

EA 

13NGS.125X12 

1/8X12" STD GALVNI PPL 

$5.43 

EA 

13NGS.25 




13NGS.25XCL 

1/4 X CLOSE STD GALV NIP 

$1.00 

EA 

13NGS.25X1.5 

1/4 X 1-1/2" STD GALVNI 

$1.02 

EA 

13NGS.25X2 

1/4X2" STD GALV NIPPLE 

$1.06 

EA 

13NGS.25X2.5 

1/4 X 2-1/2" STD GALVNI 

$1.10 

EA 

13NGS.25X3 

1/4X3" STD GALV NIPPLE 

$1.22 

EA 

13NGS.25X3.5 

1/4 X 3-1/2" STD GALVNI 

$1.42 

EA 

13NGS.25X4 

1/4X4" STD GALV NIPPLE 

$1.54 

EA 

ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

13NGS.25X4.5 

1/4 X 4-1/2 STD GALV NIP 

$2.02 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 15 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


METAL PIPE FITTINGS 

NIPPLE, GALVANIZED 


13NGS.25X5 

1/4X5" STD GALV NIPPLE 

$2.22 

EA 

13NGS.25X5.5 

1/4 X 5-1/2" STD GALVNI 

$2.48 

EA 

13NGS.25X6 

1/4X6" STD GALV NIPPLE 

$2.70 

EA 

13NGS.25X8 

1/4X8" STD GALV NIPPLE 

$3.20 

EA 

13NGS.25X10 

1/4X10" STD GALVNI PPL 

$3.64 

EA 

13NGS.25X12 

1/4X12" STD GALVNI PPL 

$4.04 

EA 

13NGS.375 




13NGS.375XCL 

3/8 X CLOSE STD GALV NIP 

$1.04 

EA 

13NGS.375X1.5 

3/8 X 1-1/2" STD GALVNI 

$1.08 

EA 

13NGS.375X2 

3/8X2" STD GALV NIPPLE 

$1.16 

EA 

13NGS.375X2.5 

3/8 X 2-1/2" STD GALVNI 

$1.32 

EA 

13NGS.375X3 

3/8X3" STD GALV NIPPLE 

$1.46 

EA 

13NGS.375X3.5 

3/8 X 3-1/2" STD GALVNI 

$1.56 

EA 

13NGS.375X4 

3/8X4" STD GALV NIPPLE 

$1.76 

EA 

13NGS.375X4.5 

3/8 X 4-1/2" STD GALVNI 

$2.22 

EA 

13NGS.375X5 

3/8X5" STD GALV NIPPLE 

$2.34 

EA 

13NGS.375X5.5 

3/8 X 5-1/2" STD GALVNI 

$2.58 

EA 

13NGS.375X6 

3/8X6" STD GALV NIPPLE 

$2.90 

EA 

13NGS.5 




13NGS.5XCL 

1/2 X CLOSE STD GALV NIP 

$0.84 

EA 

13NGS.5X1.5 

1/2 X 1-1/2" STD GALVNI 

$0.92 

EA 

13NGS.5X2 

1/2X2" STD GALV NIPPLE 

$1.00 

EA 

13NGS.5X2.5 

1/2 X 2-1/2" STD GALVNI 

$1.04 

EA 

13NGS.5X3 

1/2X3" STD GALV NIPPLE 

$1.08 

EA 

13NGS.5X3.5 

1/2 X 3-1/2" STD GALVNI 

$1.22 

EA 

13NGS.5X360 

1/2X36" STD GALVNI PPL 

$10.54 

EA 

13NGS.5X4 

1/2X4" STD GALV NIPPLE 

$1.36 

EA 

13NGS.5X4.5 

1/2 X 4-1/2" STD GALVNI 

$1.54 

EA 

13NGS.5X480 

1/2X48" STD GALVNI PPL 

$6.01 

EA 

13NGS.5X5 

1/2X5" STD GALV NIPPLE 

$1.68 

EA 

13NGS.5X5.5 

1/2 X 5-1/2" STD GALVNI 

$1.84 

EA 

13NGS.5X6 

1/2X6" STD GALV NIPPLE 

$1.98 

EA 

13NGS.5X8 

1/2X8" STD GALV NIPPLE 

$2.84 

EA 

13NGS.5X10 

1/2X10" STD GALVNI PPL 

$3.32 

EA 

13NGS.5X12 

1/2X12" STD GALVNI PPL 

$4.75 

EA 

13NGS.5X180 

1/2X18" STD GALVNI PPL 

$6.24 

EA 

13NGS.75 




13NGS.75XCL 

3/4 X CLOSE STD GALV NIP 

$1.04 

EA 

13NGS.75X1.5 

3/4 X 1-1/2" STD GALVNI 

$1.10 

EA 

13NGS.75X2 

3/4X2" STD GALV NIPPLE 

$1.22 

EA 

13NGS.75X2.5 

3/4 X 2-1/2" STD GALVNI 

$1.34 

EA 

13NGS.75X240 

3/4 X 24" STD GALV NIPPL 

$11.55 

EA 

13NGS.75X3 

3/4X3" STD GALV NIPPLE 

$1.48 

EA 

13NGS.75X3.5 

3/4 X 3-1/2" STD GALV Nl 

$1.62 

EA 

13NGS.75X300 

3/4X30" STD GALV NIPPL 

$5.00 

EA 

13NGS.75X360 

3/4X36" STD GALV NIPPL 

$5.74 

EA 

13NGS.75X4 

3/4X4" STD GALV NIPPLE 

$1.82 

EA 

13NGS.75X4.5 

3/4 X 4-1/2" STD GALVNI 

$1.98 

EA 

13NGS.75X480 

3/4X48" STD GALV NIPPL 

$7.50 

EA 

13NGS.75X5 

3/4X5" STD GALV NIPPLE 

$2.22 

EA 

13NGS.75X5.5 

3/4 X 5-1/2" STD GALV Nl 

$2.48 

EA 

13NGS.75X6 

3/4X6" STD GALV NIPPLE 

$2.70 

EA 

13NGS.75X8 

3/4X8" STD GALV NIPPLE 

$3.42 

EA 

13NGS.75X10 

3/4X10" STD GALV NIPPL 

$3.92 

EA 

13NGS.75X120 

3/4X12" STD GALV NIPPL 

$4.56 

EA 

13NGS.75X180 

3/4X18" STD GALV NIPPL 

$7.33 

EA 

13NGS1 




13NGS1XCL 

1 X CLOSE STD GALV NIPPL 

$1.56 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

13NGS1X2 

1 X 2" STD GALV NIPPLE 

$1.72 

EA 

13NGS1X2.5 

1 X 2-1/2" STD GALV NIPP 

$1.88 

EA 

13NGS1X240 

1 X 24" STD GALV NIPPLE 

$11.64 

EA 

13NGS1X3 

1 X 3" STD GALV NIPPLE 

$2.10 

EA 

13NGS1X3.5 

1 X 3-1/2" STD GALV NIPP 

$2.28 

EA 

13NGS1X4 

1 X 4" STD GALV NIPPLE 

$2.50 

EA 

13NGS1X4.5 

1 X 4-1/2" STD GALV NIPP 

$2.80 

EA 

13NGS1X5 

1 X 5" STD GALV NIPPLE 

$2.98 

EA 

13NGS1X5.5 

1 X 5-1/2" STD GALV NIPP 

$3.32 

EA 

13NGS1X6 

1 X 6" STD GALV NIPPLE 

$3.62 

EA 

13NGS1X12 

1 X 12 STD GALV NIPPLE 

$6.26 

EA 

13NGS1.25 




13NGS1.25XCL 

1-1/4 X CLOSE STD GALV N 

$1.94 

EA 

13NGS1.25X2 

1-1/4 X 2" STD GALV NIPP 

$2.14 

EA 

13NGS1.25X2.5 

1-1/4 X 2-1/2" STD GALV 

$2.40 

EA 

13NGS1.25X3 

1-1/4 X 3" STD GALV NIPP 

$2.64 

EA 

13NGS1.25X3.5 

1-1/4 X 3-1/2" STD GALV 

$2.96 

EA 

13NGS1.25X4 

1-1/4 X 4" STD GALV NIPP 

$3.30 

EA 

13NGS1.25X4.5 

1-1/4 X 4-1/2" STD GALV 

$3.72 

EA 

13NGS1.25X5 

1-1/4 X 5" STD GALV NIPP 

$4.16 

EA 

13NGS1.25X5.5 

1-1/4 X 5-1/2" STD GALV 

$4.50 

EA 

13NGS1.25X6 

1-1/4 X 6" STD GALV NIPP 

$4.86 

EA 

13NGS1.5 




13NGS1.5XCL 

1-1/2 X CLOSE STD GALV N 

$2.28 

EA 

13NGS1.5X2 

1-1/2 X 2" STD GALV NIPP 

$2.60 

EA 

13NGS1.5X2.5 

1-1/2 X 2-1/2" STD GALV 

$3.00 

EA 

13NGS1.5X3 

1-1/2 X 3" STD GALV NIPP 

$3.40 

EA 

13NGS1.5X3.5 

1-1/2 X 3-1/2" STD GALV 

$3.80 

EA 

13NGS1.5X4 

1-1/2 X 4" STD GALV NIPP 

$4.20 

EA 

13NGS1.5X4.5 

1-1/2 X 4-1/2" STD GALV 

$4.64 

EA 

13NGS1.5X5 

1-1/2 X 5" STD GALV NIPP 

$5.06 

EA 

13NGS1.5X5.5 

1-1/2 X 5-1/2" STD GALV 

$5.48 

EA 

13NGS1.5X6 

1-1/2 X 6" STD GALV NIPP 

$5.90 

EA 

13NGS2 




13NGS2XCL 

2 X CLOSE STD GALV NIPPL 

$3.14 

EA 

13NGS2X2.5 

2 X 2-1/2" STD GALV NIPP 

$3.70 

EA 

13NGS2X3 

2X3" STD GALV NIPPLE 

$4.20 

EA 

13NGS2X3.5 

2 X 3-1/2" STD GALV NIPP 

$4.74 

EA 

13NGS2X4 

2X4" STD GALV NIPPLE 

$5.34 

EA 

13NGS2X4.5 

2 X 4-1/2" STD GALV NIPP 

$5.90 

EA 

13NGS2X5 

2X5" STD GALV NIPPLE 

$6.46 

EA 

13NGS2X5.5 

2 X 5-1/2" STD GALV NIPP 

$7.06 

EA 

13NGS2X6 

2X6" STD GALV NIPPLE 

$7.58 

EA 

13NGS2.5 




13NGS2.5XCL 

2-1/2 X CLOSE STD GALV N 

$9.06 

EA 

13NGS2.5X3 

2-1/2 X 3" STD GALV NIPP 

$9.66 

EA 

13NGS2.5X3.5 

2-1/2 X 3-1/2" STD GALV 

$10.34 

EA 

13NGS2.5X4 

2-1/2 X 4" STD GALV NIPP 

$10.92 

EA 

13NGS2.5X4.5 

2-1/2 X 4-1/2" STD GALV 

$11.54 

EA 

13NGS2.5X5 

2-1/2 X 5" STD GALV NIPP 

$12.16 

EA 

13NGS2.5X5.5 

2-1/2 X 5-1/2" STD GALV 

$12.76 

EA 

13NGS2.5X6 

2-1/2 X 6" STD GALV NIPP 

$16.65 

EA 

13NGS3 




13NGS3XCL 

3 X CLOSE STD GALV NIPPL 

$11.44 

EA 

13NGS3X3 

3X3" STD GALV NIPPLE 

$12.04 

EA 

13NGS3X3.5 

3 X 3-1/2" STD GALV NIPP 

$16.10 

EA 

13NGS3X4 

3X4" STD GALV NIPPLE 

$13.54 

EA 

13NGS3X4.5 

3 X 4-1/2" STD GALV NIPP 

$14.50 

EA 

13NGS3X5 

3X5" STD GALV NIPPLE 

$15.32 

EA 

13NGS3X5.5 

3 X 5-1/2" STD GALV NIPP 

$16.26 

EA 

13NGS3X6 

3X6" STD GALV NIPPLE 

$18.17 

EA 

13NGS4 
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METAL PIPE FITTINGS 

NIPPLE, GALVANIZED 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

13NGS4XCL 

4 X CLOSE STD GALV NIPPL 

$48.82 

EA 

13NGS4X4 

4X4" STD GALV NIPPLE 

$18.04 

EA 

13NGS4X4.5 

4 X 4-1/2" STD GALV NIPP 

$19.38 

EA 

13NGS4X5 

4X5" STD GALV NIPPLE 

$20.48 

EA 

13NGS4X5.5 

4 X 5-1/2" STD GALV NIPP 

$21.60 

EA 

13NGS4X6 

4X6" STD GALV NIPPLE 

$22.42 

EA 


SOC WELD FORGED STEEL 

45 ELL, 3000# SOC WELD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093M4SW.5 

1/2" 3000# SW 45 DEG ELL 

$4.17 

EA 

093M4SW.75 

3/4" 3000# SW 45 DEG EL 

$4.85 

EA 

093M4SW1 

1" 3000# SW 45 DEG ELL 

$6.35 

EA 

093M4SW1.25 

1-1/4" 3000# SW 45 DEG 

$8.58 

EA 

093M4SW1.5 

1-1/2" 3000# SW 45 DEG 

$10.67 

EA 

093M4SW2 

2" 3000# SW 45 DEG ELL 

$18.14 

EA 

093M4SW2.5 

2-1/2" 3000# SW 45 DEG 

$46.95 

EA 

093M4SW3 

3" 3000# SW 45 DEG ELL 

$78.78 

EA 


90 ELL, 3000# SOC WELD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093M9SW.5 

1/2" 3000# SW 90 DEG ELL 

$3.31 

EA 

093M9SW.75 

3/4" 3000# SW 90 DEG ELL 

$3.41 

EA 

093M9SW1 

1" 3000# SW 90 DEG ELL 

$4.40 

EA 

093M9SW1.25 

1-1/4" 3000# SW 90 DEG 

$8.39 

EA 

093M9SW1.5 

1-1/2 3000# SW 90 DEG ELL 

$9.21 

EA 

093M9SW2 

2" 3000# SW 90 DEG ELL 

$14.01 

EA 

093M9SW2.5 

2-1/2" 3000# SW 90 DEG 

$41.34 

EA 

093M9SW3 

3" 3000# SW 90 DEG ELL 

$81.15 

EA 


CAP, 3000# SOC WELD 




||l 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MCAPSW.5 

1/2" 3000# SW CAP 

$2.18 

EA 

093MCAPSW.75 

3/4" 3000# SW CAP 

$2.54 

EA 

093MCAPSW1 

1" 3000# SW CAP 

$3.90 

EA 

093MCAPSW1.25 

1-1/4" 3000# SW CAP 

$4.55 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MCAPSW1.5 

1-1/2" 3000# SW CAP 

$7.31 

EA 

093MCAPSW2 

2" 3000# SW CAP 

$9.67 

EA 


COUPLING, 3000# SOC WELD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MFCSW.5 

1/2" 3000# SW FULL CPLG 

$1.47 

EA 

093MFCSW.75 

3/4" 3000# SW FULL CPLG 

$1.96 

EA 

093MFCSW1 

1" 3000# SW FULL CPLG 

$2.29 

EA 

093MFCSW1.25 

1-1/4" 3000# SW FULL CPLG 

$4.48 

EA 

093MFCSW1.5 

1-1/2" 3000# SW FULL CPLG 

$4.95 

EA 

093MFCSW2 

2" 3000# SW FULL CPLG 

$8.31 

EA 


INSERT, 3000# SOC WELD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MINS.75X.5 

3/4 X 1/2 3000# SW INSERT 

$3.64 

EA 

093MINS1X.5 

1 X 1/2" 3000# SW INS 

$4.43 

EA 

093MINS1X.75 

1 X 3/4" 3000# SW INS 

$4.43 

EA 

093MINS1.25X.5 

1-1/4 X 1/2 3000# SWINS 

$5.15 

EA 

093MINS1.25X1 

1-1/4 X 1" 3000# SW INS 

$5.15 

EA 

093MINS1.2X.75 

1-1/4 X3/4"3000# SWINS 

$5.15 

EA 

093MINS1.5X.75 

1-1/2X3/4 3000# SWINS 

$6.50 

EA 

093MINS1.5X1 

1-1/2 XI" 3000# SWINS 

$5.15 

EA 

093MINS1.5X1.25 

1-1/2X1-1/4" 3000 SWINS 

$6.50 

EA 

093MINS2X.75 

2X3/4" 3000# SWINS 

$8.81 

EA 

093MINS2X1 

2X1" 3000# SWINS 

$8.81 

EA 

093MINS2X1.25 

2 X 1-1/4" 3000# SWINS 

$8.81 

EA 

093MINS2X1.5 

2 X 1-1/2" 3000# SWINS 

$8.81 

EA 


REDUCER, 3000# SOC WELD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MRCSW1X.5 

1 X 1/2" 3000# SW REDUCER 

$6.79 

EA 

093MRCSW1X.75 

1 X 3/4" 3000# SW REDUCER 

$8.08 

EA 

093MRCSW1.25X.7 

1-1/4 X 3/4" 3000# SW RED 

$12.29 

EA 

093MRCSW1.5X1 

1-1/2 XI" 3000# SW RED 

$13.18 

EA 

093MRCSW2X.5 

2 X 1/2" 3000# SW REDUCER 

$14.57 

EA 

093MRCSW2X1 

2X1" 3000# SW REDUCER 

$17.34 

EA 

093MRCSW2X1.5 

2 X 1-1/2" 3000# SW RED 

$14.57 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

SOC WELD FORGED STEEL 

TEE, 3000# SOC WELD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MTSW.5 

1/2" 3000# SW TEE 

$3.81 

EA 

093MTSW.75 

3/4" 3000# SW TEE 

$4.80 

EA 

093MTSW1 

1" 3000# SW TEE 

$6.56 

EA 

093MTSW1.25 

1-1/4" 3000# SW TEE 

$10.33 

EA 

093MTSW1.5 

1-1/2" 3000# SW TEE 

$13.88 

EA 

093MTSW2 

2" 3000# SW TEE 

$19.48 

EA 


UNION, 3000# SOC WELD AAR 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MUNSW.5 

1/2" 3000# SW UNION AAR 

$6.38 

EA 

093MUNSW.75 

3/4" 3000# SW UNION AAR 

$7.25 

EA 

093MUNSW1 

1" 3000# SW UNION AAR 

$9.34 

EA 

093MUNSW1.25 

1-1/4" 3000# SW UNION AAR 

$15.05 

EA 

093MUNSW1.5 

1-1/2" 3000# SW UNION AAR 

$16.02 

EA 

093MUNSW2 

2" 3000# SW UNION AAR 

$24.31 

EA 

093MUNSW2.5 

2-1/2" 3000# SW UNION AAR 

$59.16 

EA 


THREADED FORGED STEEL 

45 ELL, 2000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

092M4.25 

1/4" 2000# THD45 DEG 

$4.61 

EA 

092M4.375 

3/8" 2000# THD 45 DEG 

$4.25 

EA 

092M4.5 

1/2" 2000# THD 45 DEG 

$4.25 

EA 

092M4.75 

3/4" 2000# THD 45 DEG 

$4.76 

EA 

092M41 

1" 2000# THD 45 DEG ELL 

$5.58 

EA 

092M41.25 

1-1/4" 2000# THD 45 DEG 

$8.74 

EA 

092M41.5 

1-1/2" 2000# THD 45 DEG 

$11.00 

EA 

092M42 

2" 2000# THD 45 DEG ELL 

$18.15 

EA 

092M42.5 

2-1/2" 2000# THD 45 DEG 

$24.00 

EA 


45 ELL, 3000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093M4T.125 

1/8" 3000# THD 45 DEG ELL 

$4.95 

EA 

093M4T.25 

1/4" 3000# THD 45 DEG ELL 

$4.95 

EA 

093M4T.375 

3/8" 3000# THD 45 DEG ELL 

$4.95 

EA 

093M4T.5 

1/2" 3000# THD 45 DEG ELL 

$4.95 

EA 

093M4T.75 

3/4" 3000# THD 45 DEG ELL 

$5.72 

EA 

093M4T1 

1" 3000# THD 45 DEG ELL 

$7.79 

EA 

093M4T1.25 

1-1/4" 3000# THD 45 DEG 

$10.76 

EA 

093M4T1.5 

1-1/2" 3000# THD 45 DEG 

$16.15 

EA 

093M4T2 

2" 3000# THD 45 DEG ELL 

$22.29 

EA 


90 ELL, 2000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

092M9.25 

1/4" 2000# THD 90 DEG ELL 

$3.01 

EA 

092M9.375 

3/8" 2000# THD 90 DEG ELL 

$3.49 

EA 

092M9.5 

1/2" 2000# THD 90 DEG ELL 

$3.01 

EA 

092M9.75 

3/4" 2000# THD 90 DEG ELL 

$4.07 

EA 

092M91 

1" 2000# THD 90 DEG ELL 

$4.01 

EA 

092M91.25 

1-1/4" 2000# THD 90 DEG 

$8.18 

EA 

092M91.5 

1-1/2" 2000# THD 90 DEG 

$12.98 

EA 

092M92 

2" 2000# THD 90 DEG ELL 

$13.31 

EA 

092M92.5 

2-1/2" 2000# THD 90 DEG 

$45.79 

EA 

092M93 

3" 2000# THD 90 DEG ELL 

$58.52 

EA 

092M94 

4" 2000# THD 90 DEG ELL 

$195.71 

EA 


90 ELL, 3000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093M9T.125 

1/8" 3000# THD 90 DEG ELL 

$3.81 

EA 

093M9T.25 

1/4" 3000# THD 90 DEG ELL 

$3.29 

EA 

093M9T.375 

3/8" 3000# THD 90 DEG ELL 

$4.52 

EA 

093M9T.5 

1/2" 3000# THD 90 DEG ELL 

$3.35 

EA 

093M9T.75 

3/4" 3000# THD 90 DEG ELL 

$4.01 

EA 

093M9T1 

1" 3000# THD 90 DEG ELL 

$5.82 

EA 

093M9T1.25 

1-1/4" 3000# THD 90 DEG 

$11.36 

EA 

093M9T1.5 

1-1/2" 3000# THD 90 DEG 

$14.61 

EA 

093M9T2 

2" 3000# THD 90 DEG ELL 

$17.76 

EA 

093M9T2.5 

2-1/2" 3000# THD 90 DEG 

$51.13 

EA 

093M9T3 

3" 3000# THD 90 DEG ELL 

$77.74 

EA 

093M9T4 

4" 3000# THD 90 DEG ELL 

$202.29 

EA 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


METAL PIPE FITTINGS 

THREADED FORGED STEEL 

90 ELL, STREET 3000# TRD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093M9ST.125 

1/8" 3000# 90 DEG STREET 

$4.21 

EA 

093M9ST.25 

1/4" 3000# 90 DEG STREET 

$6.39 

EA 

093M9ST.375 

3/8" 3000# 90 DEG STREET 

$6.03 

EA 

093M9ST.5 

1/2" 3000# 90 DEG STREET 

$6.03 

EA 

093M9ST.75 

3/4" 3000# 90 DEG STREET 

$7.78 

EA 

093M9ST1 

1" 3000# 90 DEG STREET 

$10.37 

EA 

093M9ST1.25 

1-1/4" 3000# 90 DEG ST 

$17.01 

EA 

093M9ST1.5 

1-1/2" 3000# 90 DEG ST 

$21.50 

EA 

093M9ST2 

2" 3000# 90 DEG STREET 

$33.41 

EA 


CAP, 3000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MCAPT.125 

1/8" 3000# THD CAP 

$1.65 

EA 

093MCAPT.25 

1/4" 3000# THD CAP 

$1.65 

EA 

093MCAPT.375 

3/8" 3000# THD CAP 

$1.65 

EA 

093MCAPT.5 

1/2" 3000# THD CAP 

$1.65 

EA 

093MCAPT.75 

3/4" 3000# THD CAP 

$2.30 

EA 

093MCAPT1 

1" 3000# THD CAP 

$3.53 

EA 

093MCAPT1.25 

1-1/4" 3000# THD CAP 

$5.30 

EA 

093MCAPT1.5 

1-1/2" 3000# THD CAP 

$6.11 

EA 

093MCAPT2 

2" 3000# THD CAP 

$9.34 

EA 

093MCAPT3 

3" 3000# THD CAP 

$47.76 

EA 


COUPLING, 3000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MFCT.125 

1/8" 3000# THD FULL CPLG 

$1.23 

EA 

093MFCT.25 

1/4" 3000# THD FULL CPLG 

$1.23 

EA 

093MFCT.375 

3/8" 3000# THD FULL CPLG 

$1.37 

EA 

093MFCT.5 

1/2" 3000# THD FULL CPLG 

$1.16 

EA 

093MFCT.75 

3/4" 3000# THD FULL CPLG 

$1.94 

EA 

093MFCT1 

1" 3000# THD FULL CPLG 

$3.70 

EA 

093MFCT1.25 

1-1/4" 3000# THD FULL CPLG 

$4.48 

EA 

093MFCT1.5 

1-1/2" 3000# THD FULL CPLG 

$6.04 

EA 

093MFCT2 

2" 3000# THD FULL CPLG 

$9.57 

EA 

093MFCT2.5 

2-1/2" 3000# THD FULL CPLG 

$19.78 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MFCT3 | 

3" 3000# THD FULL CPLG 1 

| $41.58|EA | 

CROSS, 

3000# THREADED 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MCRST.5 

1/2" 3000# THD CROSS 

$12.22 

EA 

093MCRST.75 

3/4" 3000# THD CROSS 

$16.13 

EA 

093MCRST1 

1" 3000# THD CROSS 

$23.73 

EA 

093MCRST2 

2" 3000# THD CROSS 

$60.77 

EA 


HALF CPLG, 3000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MHCT.125 

1/8" 3000# THD HALF CPLG 

$0.80 

EA 

093MHCT.25 

1/4" 3000# THD HALF CPLG 

$0.80 

EA 

093MHCT.375 

3/8" 3000# THD HALF CPLG 

$0.80 

EA 

093MHCT.5 

1/2" 3000# THD HALF CPLG 

$0.80 

EA 

093MHCT.75 

3/4" 3000# THD HALF CPLG 

$1.31 

EA 

093MHCT1 

1" 3000# THD HALF CPLG 

$1.46 

EA 

093MHCT1.25 

1-1/4" 3000# THD HALF CPLG 

$2.25 

EA 

093MHCT1.5 

1-1/2" 3000# THD HALF CPLG 

$3.05 

EA 

093MHCT2 

2" 3000# THD HALF CPLG 

$4.28 

EA 


HEX BUSHING, 6000# TRD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

09HXBU.25X.125 

1/4 X 1/8" 6000# HEX BUSH 

$0.90 

EA 

09HXBU.375X.125 

3/8 X 1/8" 6000# HEX BUSH 

$0.90 

EA 

09HXBU.375X.25 

3/8 X 1/4" 6000# HEX BUSH 

$0.90 

EA 

096MHXBU.5X.125 

1/2 X 1/8" 6000# HEX BUSH 

$0.90 

EA 

096MHXBU.5X.25 

1/2 X 1/4" 6000# HEX BUSH 

$0.90 

EA 

096MHXBU.5X.375 

1/2 X 3/8" 6000# HEX BUSH 

$0.90 

EA 

096MHXBU.75X.25 

3/4 X 1/4" 6000# HEX BUSH 

$1.19 

EA 

096MHXBU.75X.375 

3/4 X 3/8" 6000# HEX BUSH 

$1.19 

EA 

096MHXBU.75X.5 

3/4 X 1/2" 6000# HEX BUSH 

$1.49 

EA 

096MHXBU1X.125 

1 X 1/8" 6000# HEX BUSH 

$1.61 

EA 

096MHXBU1X.25 

1 X 1/4" 6000# HEX BUSH 

$1.61 

EA 

096MHXBU1X.375 

1 X 3/8" 6000# HEX BUSH 

$1.61 

EA 

096MHXBU1X.5 

1 X 1/2" 6000# HEX BUSH 

$1.61 

EA 

096MHXBU1X.75 

1 X 3/4" 6000# HEX BUSH 

$1.61 

EA 

096MHXBU1.25X.5 

1-1/4 X 1/2" 6000# HEX BUSH 

$2.64 

EA 

096MHXBU1.25X1 

1-1/4 XI" 6000# HEX BUSH 

$2.64 

EA 

096MHXBU1.5X.25 

1-1/2 X 1/4" 6000# HEX BUSH 

$3.05 

EA 

096MHXBU1.5X.5 

1-1/2 X 1/2" 6000# HEX BUSH 

$3.05 

EA 

096MHXBU1.5X.75 

1-1/2 X 3/4" 6000# HEX BUSH 

$3.05 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


METAL PIPE FITTINGS 


THREADED FORGED STEEL 

HEX BUSHING, 6000# TRD 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

096MHXBU1.5X1 

1-1/2 XI" 6000# HEX BUSH 

$3.05 

EA 

096MHXBU1.5X1.25 

1-1/2 X 1-1/4" 6000# HEX 

$3.05 

EA 

096MHXBU2.5X.5 

2-1/2 X 1/2" 6000# HEX BUSH 

$15.97 

EA 

096MHXBU2.5X1 

2-1/2 XI" 6000# HEX BUSH 

$15.97 

EA 

096MHXBU2.5X1.5 

2-1/2 X1-1/2"6000# HEX 

$15.97 

EA 

096MHXBU2.5X2 

2-1/2 X 2" 6000# HEX BUSH 

$21.21 

EA 

096MHXBU2X.25 

2X1/4" 6000# HEX BUSH 

$4.82 

EA 

096MHXBU2X.375 

2 X 3/8" 6000# HEX BUSH 

$5.30 

EA 

096MHXBU2X.5 

2X1/2" 6000# HEX BUSH 

$5.30 

EA 

096MHXBU2X.75 

2 X 3/4" 6000# HEX BUSH 

$5.30 

EA 

096MHXBU2X1 

2X1" 6000# HEX BUSHING 

$5.30 

EA 

096MHXBU2X1.25 

2 X 1-1/4" 6000# HEX BUSH 

$5.30 

EA 

096MHXBU2X1.5 

2 X 1-1/2" 6000# HEX BUSH 

$5.30 

EA 

096MHXBU3X1.5 

3 X 1-1/2" 6000# HEX BUSH 

$27.80 

EA 

096MHXBU3X2 

3X2" 6000# HEX BUSHING 

$33.47 

EA 

096MHXBU4X1.5 

4 X 1-1/2" 6000# HEX BUSH 

$60.23 

EA 

096MHXBU4X2 

4 X 2" 6000# HEX BUSHING 

$60.23 

EA 

096MHXBU4X2.5 

4 X 2-1/2" 6000# HEX BUSH 

$60.23 

EA 

096MHXBU4X3 

4X3" 6000# HEX BUSHING 

$60.23 

EA 


PLUG, 6000# TRD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

096MHXPL.125 

1/8" 6000# HEX PLUG 

$0.47 

EA 

096MHXPL.25 

1/4" 6000# HEX PLUG 

$0.52 

EA 

096MHXPL.375 

3/8" 6000# HEX PLUG 

$0.76 

EA 

096MHXPL.5 

1/2" 6000# HEX PLUG 

$0.64 

EA 

096MHXPL.75 

3/4" 6000# HEX PLUG 

$1.12 

EA 

096MHXPL1 

1" 6000# HEX PLUG 

$1.46 

EA 

096MHXPL1.25 

1-1/4" 6000# HEX PLUG 

$2.53 

EA 

096MHXPL1.5 

1-1/2" 6000# HEX PLUG 

$3.28 

EA 

096MHXPL2 

2" 6000# HEX PLUG 

$6.09 

EA 

096MHXPL3 

3" 6000# HEX PLUG 

$26.45 

EA 

096MHXPL4 

4" 6000# HEX PLUG 

$43.93 

EA 


REDUCER, 3000# THREADED 



-—w—- 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MRCT.75X.5 

3/4 X 1/2" 3000# THD RED 

$3.00 

EA 

093MRCT1X.25 

1 X 1/4" 3000# THD RED 

$4.11 

EA 

093MRCT1X.375 

1 X 3/8" 3000# THD RED 

$4.11 

EA 

093MRCT1X.5 

1 X 1/2" 3000# THD RED 

$4.11 

EA 

093MRCT1X.75 

1 X 3/4" 3000# THD RED 

$4.11 

EA 

093MRCT1.25X.5 

1-1/4 X1/2"3000# THD RED 

$6.46 

EA 

093MRCT1.25X.75 

1-1/4 X 3/4"3000# THD RED 

$6.46 

EA 

093MRCT1.5X.5 

1-1/2 X1/2"3000# THD RED 

$7.39 

EA 

093MRCT1.5X.75 

1-1/2 X3/4"3000# THD RED 

$7.39 

EA 

093MRCT1.5X1 

1-1/2 XI" 3000# THD RED 

$7.39 

EA 

093MRCT1.5X1.25 

1-1/2 X 1-1/4 3M# THD RED 

$7.39 

EA 

093MRCT2X.5 

2X1/2" 3000# THD RED 

$10.71 

EA 

093MRCT2X.75 

2 X 3/4" 3000# THD RED 

$10.71 

EA 

093MRCT2X1 

2X1" 3000# THD RED 

$10.71 

EA 

093MRCT2X1.25 

2 X 1-1/4" 3000# THD RED 

$10.71 

EA 

093MRCT2X1.5 

2X1-12" 3000# THD RED 

$12.31 

EA 


TEE, 2000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

092MT.25 

1/4" 2000# THD TEE 

$3.71 

EA 

092MT.375 

3/8" 2000# THD TEE 

$4.30 

EA 

092MT.5 

1/2" 2000# THD TEE 

$3.71 

EA 

092MT.75 

3/4" 2000# THD TEE 

$5.08 

EA 

092MT1 

1" 2000# THD TEE 

$6.93 

EA 

092MT1.25 

1-1/4" 2000# THD TEE 

$11.85 

EA 

092MT1.5 

1-1/2" 2000# THD TEE 

$14.55 

EA 

092MT2 

2" 2000# THD TEE 

$22.49 

EA 


TEE, 3000# THREADED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MTT.125 

1/8" 3000# THD TEE 

$5.11 

EA 

093MTT.25 

1/4" 3000# THD TEE 

$4.42 

EA 

093MTT.375 

3/8" 3000# THD TEE 

$5.11 

EA 

093MTT.5 

1/2" 3000# THD TEE 

$4.42 

EA 

093MTT.75 

3/4" 3000# THD TEE 

$6.28 

EA 

093MTT1 

1" 3000# THD TEE 

$7.99 

EA 

093MTT1.25 

1-1/4" 3000# THD TEE 

$15.38 

EA 

093MTT1.5 

1-1/2" 3000# THD TEE 

$18.20 

EA 

093MTT2 

2" 3000# THD TEE 

$24.20 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MRCT.25X. 125 

1/4 X 1/8" 3000# THD RED 

$2.66 

EA 

093MRCT.375X.125 

3/8 X 1/8" 3000# THD RED 

$2.66 

EA 

093MRCT.375X.25 

3/8 X 1/4" 3000# THD RED 

$2.66 

EA 

093MRCT.5X.25 

1/2 X 1/4" 3000# THD RED 

$2.66 

EA 

093MRCT.5X.375 

1/2 X 3/8" 3000# THD RED 

$2.66 

EA 

093MRCT.75X.125 

3/4 X 1/8" 3000# THD RED 

$3.00 

EA 

093MRCT.75X.375 

3/4 X 3/8" 3000# THD RED 

$3.00 

EA 
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METAL PIPE FITTINGS 

THREADED FORGED STEEL 

UNION, 3000# TRD AAR 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

093MUNT.125 

1/8" 3000# THD AAR UNION 

$5.46 

EA 

093MUNT.25 

1/4" 3000# THD AAR UNION 

$5.46 

EA 

093MUNT.375 

3/8" 3000# THD AAR UNION 

$5.46 

EA 

093MUNT.5 

1/2" 3000# THD AAR UNION 

$5.30 

EA 

093MUNT.75 

3/4" 3000# THD AAR UNION 

$8.32 

EA 

093MUNT1 

1" 3000# THD AAR UNION 

$8.33 

EA 

093MUNT1.25 

1-1/4" 3000# THD UNION 

$14.04 

EA 

093MUNT1.5 

1-1/2" 3000# THD UNION 

$16.02 

EA 

093MUNT2 

2" 3000# THD AAR UNION 

$27.47 

EA 

093MUNT2.5 

2-1/2" 3000# AAR UNION 

$72.50 

EA 


NIPPLE, XH BLK SEAMLESS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

14NSMX.125XCL 

1/8 X CLOSE XH SMLS NIPP 

$2.56 

EA 

14NSMX. 125X1.5 

1/8 X 1-1/2" XH SMLS NIP 

$2.71 

EA 

14NSMX. 125X2 

1/8X2" XH SMLS NIPPLE 

$2.92 

EA 

14NSMX. 125X2.5 

1/8 X 2-1/2" XH SMLS NIP 

$3.18 

EA 

14NSMX. 125X3 

1/8X3" XH SMLS NIPPLE 

$3.52 

EA 

14NSMX. 125X3.5 

1/8 X 3-1/2" XH SMLS NIP 

$3.85 

EA 

14NSMX. 125X4 

1/8X4" XH SMLS NIPPLE 

$4.27 

EA 

14NSMX. 125X4.5 

1/8 X 4-1/2" XH SMLS NIP 

$4.63 

EA 

14NSMX. 125X5 

1/8X5" XH SMLS NIPPLE 

$6.37 

EA 

14NSMX. 125X5.5 

1/8 X 5-1/2" XH SMLS NIP 

$6.82 

EA 

14NSMX. 125X6 

1/8X6" XH SMLS NIPPLE 

$7.33 

EA 

14NSMX.25XCL 

1/4 X CLOSE XH SMLS NIPP 

$3.01 

EA 

14SMX.25 




14NSMX.25X1.5 

1/4 X 1-1/2"XH SMLS NIPP 

$3.08 

EA 

14NSMX.25X2 

1/4X2" XH SMLS NIPP 

$3.41 

EA 

14NSMX.25X2.5 

1/4 X 2-1/2 XH SMLS NIPP 

$3.71 

EA 

14NSMX.25X3 

1/4X3" XH SMLS NIPP 

$2.26 

EA 

14NSMX.25X3.5 

1/4 X 3-1/2 XH SMLS NIPP 

$4.59 

EA 

14NSMX.25X4 

1/4X4" XH SMLS NIPP 

$5.08 

EA 

14NSMX.25X4.5 

1/4 X 4-1/2 XH SMLS NIPP 

$5.53 

EA 

14NSMX.25X5 

1/4X5" XH SMLS NIPP 

$7.84 

EA 

14NSMX.25X5.5 

1/4 X 5-1/2 XH SMLS NIPP 

$8.27 

EA 

14NSMX.25X6 

1/4X6" XH SMLS NIPP 

$4.95 

EA 

14NSMX.375XCL 

3/8 X CLOSE XH SMLS NIPP 

$1.87 

EA 

14SMX.375 




14NSMX.375X1.5 

3/8 X 1-1/2 XH SMLS NIPP 

$3.40 

EA 

14NSMX.375X2 

3/8X2" XH SMLS NIPP 

$3.71 

EA 

14NSMX.375X2.5 

3/8 X 2-1/2 XH SMLS NIPP 

$4.17 

EA 

14NSMX.375X3 

3/8X3" XH SMLS NIPP 

$4.69 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

14NSMX.375X3.5 

3/8 X 3-1/2 XH SMLS NIPP 

$5.16 

EA 

14NSMX.375X4 

3/8X4" XH SMLS NIPP 

$5.62 

EA 

14NSMX.375X4.5 

3/8 X 4-1/2 XH SMLS NIPP 

$6.17 

EA 

14NSMX.375X5 

3/8X5" XH SMLS NIPP 

$8.23 

EA 

14NSMX.375X5.5 

3/8 X 5-1/2 XH SMLS NIPP 

$8.79 

EA 

14NSMX.375X6 

3/8X6" XH SMLS NIPP 

$9.37 

EA 

14NSMX.5XCL 

1/2 X CLOSE XH SMLS NIP 

$1.66 

EA 

14SMX.5 




14NSMX.5X1.5 

1/2 X 1-1/2 XH SMLS NIPP 

$1.77 

EA 

14NSMX.5X2 

1/2X2" XH SMLS NIPP 

$1.94 

EA 

14NSMX.5X2.5 

1/2 X 2-1/2 XH SMLS NIPP 

$2.15 

EA 

14NSMX.5X3 

1/2X3" XH SMLS NIPP 

$2.36 

EA 

14NSMX.5X3.5 

1/2 X 3-1/2" XH SMLS NIP 

$2.68 

EA 

14NSMX.5X4 

1/2X4" XH SMLS NIP 

$2.95 

EA 

14NSMX.5X4.5 

1/2 X 4-1/2" XH SMLS NIP 

$3.24 

EA 

14NSMX.5X5 

1/2X5" XH SMLS NIP 

$3.74 

EA 

14NSMX.5X5.5 

1/2 X 5-1/2" XH SMLS NIP 

$4.06 

EA 

14NSMX.5X6 

1/2X6" XH SMLS NIP 

$4.40 

EA 

14NSMX.5X8 

1/2X8" XH SMLS NIP 

$6.67 

EA 

14NSMX.5X10 

1/2X10" XH SMLS NIPP 

$7.67 

EA 

14NSMX.5X12 

1/2X12" XH SMLS NIPP 

$8.69 

EA 

14NSMX.75XCL 

3/4 X CLOSE XH SMLS NIP 

$1.87 

EA 

14SMX.75 




14NSMX.75X1.5 

3/4 X 1-1/2" XH SMLS NIP 

$2.00 

EA 

14NSMX.75X2 

3/4X2" XH SMLS NIP 

$2.10 

EA 

14NSMX.75X2.5 

3/4 X 2-1/2" XH SMLS NIP 

$2.37 

EA 

14NSMX.75X3 

3/4X3" XH SMLS NIP 

$2.64 

EA 

14NSMX.75X3.5 

3/4 X 3-1/2" XH SMLS NIP 

$3.01 

EA 

14NSMX.75X4 

3/4X4" XH SMLS NIP 

$3.30 

EA 

14NSMX.75X4.5 

3/4 X 4-1/2" XH SMLS NIP 

$3.61 

EA 

14NSMX.75X5 

3/4X5" XH SMLS NIP 

$4.12 

EA 

14NSMX.75X5.5 

3/4 X 5-1/2" XH SMLS NIP 

$4.42 

EA 

14NSMX.75X6 

3/4X6" XH SMLS NIP 

$4.75 

EA 

14NSMX.75X8 

3/4X8" XH SMLS NIP 

$7.26 

EA 

14NSMX.75X10 

3/4 X 10" XH SMLS NIP 

$8.42 

EA 

14NSMX.75X12 

3/4X12" XH SMLS NIP 

$9.58 

EA 

14NSMX1XCL 

IX CLOSE XH SMLS NIP 

$2.65 

EA 

14SMX1 




14NSMX1X2 

1X2" XH SMLS NIP 

$2.81 

EA 

14NSMX1X2.5 

IX 2-1/2" XH SMLS NIP 

$3.01 

EA 

14NSMX1X3 

1X3" XH SMLS NIPPLE 

$3.52 

EA 

14NSMX1X3.5 

IX 3-1/2" XH SMLS NIP 

$3.90 

EA 

14NSMX1X4 

1X4" XH SMLS NIPPLE 

$4.36 

EA 

14NSMX1X4.5 

IX 4-1/2" XH SMLS NIP 

$4.74 

EA 

14NSMX1X5 

1X5" XH SMLS NIPPLE 

$5.49 

EA 

14NSMX1X5.5 

IX 5-1/2" XH SMLS NIP 

$5.87 

EA 

14NSMX1X6 

1 X 6" XH SMLS NIPPLE 

$6.27 

EA 

14NSMX1X7 

1X7" XH SMLS NIP 

$9.08 

EA 

14NSMX1X8 

1X8" XH SMLS NIP 

$9.92 

EA 

14NSMX1X9 

1X9" XH SMLS NIP 

$10.60 

EA 

14NSMX1X10 

1X10" XH SMLS NIP 

$11.37 

EA 

14NSMX1X11 

1X11" XH SMLS NIP 

$12.30 

EA 

14NSMX1X12 

1X12" XH SMLS NIP 

$13.06 

EA 

14NSMX1.25XCL 

1-1/4 X CLOSE XH SMLS Nl 

$3.33 

EA 

14SMX1.25 




14NSMX1.25X2 

1-1/4 X 2" XH SMLS NIPPL 

$3.46 

EA 

14NSMX1.25X2.5 

1-1/4 X 2-1/2" XH SMLS N 

$3.81 

EA 

14NSMX1.25X3 

1-1/4 X 3" XH SMLS NIPPL 

$4.42 

EA 

14NSMX1.25X3.5 

1-1/4 X 3-1/2" XH SMLS N 

$4.83 

EA 

14NSMX1.25X4 

1-1/4 X 4" XH SMLS NIPPL 

$5.41 

EA 

14NSMX1.25X4.5 

1-1/4 X 4-1/2" XH SMLS N 

$5.88 

EA 

14NSMX1.25X5 

1-1/4 X 5" XH SMLS NIPPL 

$6.82 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

NIPPLE, XH BLK SEAMLESS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

14NSMX1.25X5.5 

1-1/4 X 5-1/2" XH SMLSN 

$7.34 

EA 

14NSMX1.25X6 

1-1/4 X 6" XH SMLS NIPPL 

$7.84 

EA 

14NSMX1.25X8 

1-1/4 X 8" XH BLK SMLS N 

$12.47 

EA 

14NSMX1.25X10 

1-1/4X10" XH BLK SMLS 

$14.59 

EA 

14NSMX1.25X11 

1-1/4X11" XH BLK SMLS 

$16.32 

EA 

14NSMX1.25X12 

1-1/4X12" XH BLK SMLS 

$16.82 

EA 

14NSMX1.5XCL 

1-1/2 X CLOSE XH SMLSNI 

$4.01 

EA 

14SMX1.5 




14NSMX1.5X2 

1-1/2 X 2" XH SMLS NIPPL 

$4.23 

EA 

14NSMX1.5X2.5 

1-1/2 X 2-1/2" XH SMLSN 

$4.60 

EA 

14NSMX1.5X3 

1-1/2 X 3" XH SMLS NIPPL 

$5.30 

EA 

14NSMX1.5X3.5 

1-1/2 X 3-1/2" XH SMLSN 

$5.78 

EA 

14NSMX1.5X4 

1-1/2 X 4" XH SMLS NIPPL 

$6.47 

EA 

14NSMX1.5X4.5 

1-1/2 X 4-1/2" XH SMLS N 

$7.07 

EA 

14NSMX1.5X5 

1-1/2 X 5" XH SMLS NIPPL 

$8.18 

EA 

14NSMX1.5X5.5 

1-1/2 X 5-1/2" XH SMLSN 

$8.70 

EA 

14NSMX1.5X6 

1-1/2 X 6" XH SMLS NIPPL 

$9.20 

EA 

14NSMX1.5X8 

1-1/2 X 8" XH SMLS NIPPL 

$14.59 

EA 

14NSMX1.5X10 

1-1/2X10" XH SMLS NIPP 

$16.98 

EA 

14NSMX1.5X12 

1-1/2 X 12" XH SMLS NIPP 

$19.33 

EA 

14NSMX2XCL 

2 X CLOSE XH SMLS NIP 

$4.74 

EA 

14SMX2 




14NSMX2X2.5 

2 X 2-1/2" XH SMLS NIP 

$5.33 

EA 

14NSMX2X3 

2X3" XH SMLS NIPPLE 

$6.21 

EA 

14NSMX2X3.5 

2 X 3-1/2" XH SMLS NIP 

$6.67 

EA 

14NSMX2X4 

2X4" XH SMLS NIP 

$7.45 

EA 

14NSMX2X4.5 

2 X 4-1/2" XH SMLS NIP 

$8.04 

EA 

14NSMX2X5 

2X5" XH SMLS NIP 

$9.41 

EA 

14NSMX2X5.5 

2 X 5-1/2" XH SMLS NIP 

$10.16 

EA 

14NSMX2X6 

2X6" XH SMLS NIP 

$10.75 

EA 

14NSMX2X7 

2X7" XH SMLS NIP 

$15.55 

EA 

14NSMX2X8 

2X8" XH SMLS NIPPLE 

$16.97 

EA 

14NSMX2X9 

2X9" XH SMLS NIP 

$18.36 

EA 

14NSMX2X10 

2X10" XH SMLS NIP 

$19.76 

EA 

14NSMX2X11 

2X11" XH SMLS NIP 

$21.17 

EA 

14NSMX2X12 

2X12" XH SMLS NIPPLE 

$22.57 

EA 


SWAGE NIPPLE, STEEL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

15SNXT.375X.25 

3/8 X 1/4"XH SWAGE NIPPL 

$6.38 

EA 

15SNXT.5X.25 

1/2 X 1/4" XH SWAGE NIPP 

$5.98 

EA 

15SNXT.5X.375 

1/2 X 3/8" XH SWAGE NIPP 

$5.98 

EA 

15SNXT.75X.25 

3/4 X 1/4" XH SWAGE NIPP 

$8.86 

EA 

15SNXT.75X.5 

3/4 X 1/2" XH SWAGE NIPP 

$7.77 

EA 

15SNXT1X.25 

1 X 1/4" XH SWAGE NIPPLE 

$11.06 

EA 

15SNXT1X.5 

1 X 1/2" XH SWAGE NIPPLE 

$9.43 

EA 

15SNXT1X.75 

1 X 3/4" XH SWAGE NIPPLE 

$9.43 

EA 

15SNXT1.25X1 

1-1/4" X 1 "SWAGE NIPPLE 

$13.06 

EA 

15SNXT1.5X.375 

1-1/2" X 3/8" SWAGE NIPP 

$22.62 

EA 

15SNXT1.5X.5 

1-1/2" X 1/2" SWG NIPPLE 

$17.50 

EA 

15SNXT1.5X.75 

1-1/2" X 3/4" SWG NIPPLE 

$17.50 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

15SNXT1.5X1 

1-1/2 XI" SWAGE NIPPLE 

$15.30 

EA 

15SNXT1.5X1.25 

1-1/2 X 1-1/4" SWGNPLT 

$15.30 

EA 

15SNXT2X.5 

2X1/2" XH SWAGE NIPPLE 

$31.41 

EA 

15SNXT2X.75 

2 X 3/4" XH SWAGE NIPPLE 

$31.41 

EA 

15SNXT2X1 

2 X 1" XH SWAGE NIPPLE T 

$24.85 

EA 

15SNXT2X1.25 

2 X 1-1/4" XH SWAGE NIPP 

$26.37 

EA 

15SNXT2X1.5 

2 X 1-1/2" XH SWAGE NIPP 

$26.59 

EA 

15SNXT2.5X2 

2-1/2 X 2" XH SWAGE NIPP 

$29.68 

EA 

15SNXT3X1.5 

3 X 1-1/2" XH SWAGE NIPP 

$44.33 

EA 

15SNXT3X2 

3 X 2" XH SWAGE NIPPLE T 

$52.65 

EA 

15SNXT3X2.5 

3 X 2-1/2" XH SWAGE NIPP 

$34.19 

EA 

15SNXT4X2 

4X2" XH SWAGE NIPPLE T 

$56.63 

EA 

15SNXT4X2.5 

4 X 2-1/2" XH SWAGE NIPP 

$54.48 

EA 

15SNXT4X3 

4 X 3" XH SWAGE NIPPLE T 

$51.56 

EA 


STEEL-WELD STD 

45 ELL, STD LONG RADIUS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07L4S1 

1" STD LR 45 DEG ELL 

$10.80 

EA 

07L4S1.5 

1-1/2" STD LR 45 DEG ELL 

$10.80 

EA 

07L4S2 

2" STD LR 45 DEG ELL 

$10.80 

EA 

07L4S2.5 

2-1/2" STD LR 45 DEG ELL 

$12.90 

EA 

07L4S3 

3" STD LR 45 DEG ELL 

$13.80 

EA 

07L4S4 

4" STD LR 45 DEG ELL 

$24.60 

EA 

07L4S5 

5" STD LR 45 DEG ELL 

$37.50 

EA 

07L4S6 

6" STD LR 45 DEG ELL 

$50.10 

EA 

07L4S8 

8" STD LR 45 DEG ELL 

$83.40 

EA 

07L4S10 

10" STD LR 45 DEG ELL 

$145.80 

EA 

07L4S12 

12" STD LR 45 DEG ELL 

$213.60 

EA 

07L4S14 

14" STD LR 45 DEG ELL 

$286.80 

EA 

07L4S16 

16" STD LR 45 DEG ELL 

$482.70 

EA 

07L4S18 

18" STD LR 45 DEG ELL 

$709.80 

EA 


90 ELL, SHORT RADIUS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07S9S2.5 

2-1/2" STD SR 90 DEG ELL 

$27.60 

EA 

07S9S3 

3" STD SR 90 DEG ELL 

$32.10 

EA 

07S9S4 

4" STD SR 90 DEG ELL 

$42.60 

EA 

07S9S5 

5" STD SR 90 DEG ELL 

$126.90 

EA 

07S9S6 

6" STD SR 90 DEG ELL 

$112.20 

EA 

07S9S8 

8" STD SR 90 DEG ELL 

$186.60 

EA 

07S9S10 

10" STD SR 90 DEG ELL 

$345.90 

EA 

07S9S12 

12" STD SR 90 DEG ELL 

$483.90 

EA 

07S9S14 

14" STD SR 90 DEG ELL 

$671.70 

EA 

07S9S16 

16" STD SR 90 DEG ELL 

$813.00 

EA 


22 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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STEEL-WELD STD 

90 ELL, STD LONG RADIUS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07L9S.5 

1/2" STD LR 90 DEG ELL 

$22.20 

EA 

07L9S.75 

3/4" STD LR 90 DEG ELL 

$22.20 

EA 

07L9S1 

1" STD LR 90 DEG ELL 

$10.50 

EA 

07L9S1.25 

1-1/4" STD LR 90 DEG ELL 

$10.50 

EA 

07L9S1.5 

1-1/2" STD LR 90 DEG ELL 

$10.50 

EA 

07L9S2 

2" STD LR 90 DEG ELL 

$11.40 

EA 

07L9S2.5 

2-1/2" STD LR 90 DEG ELL 

$13.80 

EA 

07L9S3 

3" STD LR 90 DEG ELL 

$17.40 

EA 

07L9S4 

4" STD LR 90 DEG ELL 

$28.73 

EA 

07L9S5 

5" STD LR 90 DEG ELL 

$58.20 

EA 

07L9S6 

6" STD LR 90 DEG ELL 

$62.40 

EA 

07L9S8 

8" STD LR 90 DEG ELL 

$117.00 

EA 

07L9S10 

10" STD LR 90 DEG ELL 

$213.60 

EA 

07L9S12 

12" STD LR 90 DEG ELL 

$316.20 

EA 

07L9S14 

14" STD LR 90 DEG ELL 

$402.90 

EA 

07L9S16 

16" STD LR 90 DEG ELL 

$587.40 

EA 

07L9S18 

18" STD LR 90 DEG ELL 

$777.90 

EA 



CAP 


ri 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07CAPS1.25 

1-1/4" STD WELD CAP 

$12.00 

EA 

07CAPS1.5 

1-1/2" STD WELD CAP 

$12.00 

EA 

07CAPS2 

2" STD WELD CAP 

$11.70 

EA 

07CAPS2.5 

2-1/2" STD WELD CAP 

$12.60 

EA 

07CAPS3 

3" STD WELD CAP 

$12.60 

EA 

07CAPS4 

4" STD WELD CAP 

$18.00 

EA 

07CAPS5 

5" STD WELD CAP 

$28.20 

EA 

07CAPS6 

6" STD WELD CAP 

$31.20 

EA 

07CAPS8 

8" STD WELD CAP 

$47.10 

EA 

07CAPS10 

10" STD WELD CAP 

$77.10 

EA 

07CAPS12 

12" STD WELD CAP 

$116.70 

EA 

07CAPS14 

14" STD WELD CAP 

$155.40 

EA 

07CAPS16 

16" STD WELD CAP 

$181.20 

EA 

07CAPS18 

18" STD WELD CAP 

$248.10 

EA 

07CAPS24 

24" STD WELD CAP 

$382.80 

EA 


ECCENTRIC REDUCER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07ERS3X2 

3 X 2" STD ECCENTRIC RED 

$30.00 

EA 

07ERS3X2.5 

3 X 2-1/2" STD ECCENTRIC 

$27.90 

EA 

07ERS4X2 

4 X 2" STD ECCENTRIC RED 

$44.70 

EA 

07ERS4X2.5 

4 X 2-1/2" STD ECCENTRIC 

$38.70 

EA 

07ERS4X3 

4 X 3" STD ECCENTRIC RED 

$36.60 

EA 

07ERS5X3 

5 X 3" STD ECCENTRIC RED 

$74.10 

EA 

07ERS5X4 

5 X 4" STD ECCENTRIC RED 

$74.10 

EA 

07ERS6X3 

6 X 3" STD ECCENTRIC RED 

$118.20 

EA 

07ERS6X4 

6 X 4" STD ECCENTRIC RED 

$75.30 

EA 

07ERS8X4 

8 X 4" STD ECCENTRIC RED 

$175.80 

EA 

07ERS8X5 

8 X 5" STD ECCENTRIC RED 

$124.80 

EA 

07ERS8X6 

8 X 6" STD ECCENTRIC RED 

$96.00 

EA 


REDUCER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07CRS2X1 

2 X 1 STD CONC REDUCER 

$23.10 

EA 

07CRS2X1.25 

2 X 1-1/4" STD CONC RED 

$16.50 

EA 

07CRS2X1.5 

2 X 1-1/2" STD CONC RED 

$16.50 

EA 

07CRS2.5X1 

2-1/2 XI" STD CONC RED 

$44.70 

EA 

07CRS2.5X1.25 

2-1/2 XI-1/4"STD CONC R 

$37.50 

EA 

07CRS2.5X1.5 

2-1/2 XI-1/2"STD CONC R 

$27.90 

EA 

07CRS2.5X2 

2-1/2 X 2" STD CONC RED 

$21.60 

EA 

07CRS3X1 

3X1" STD CONC RED 

$43.80 

EA 

07CRS3X1.25 

3 X 1-1/4" STD CONC RED 

$34.80 

EA 

07CRS3X1.5 

3 X 1-1/2" STD CONC RED 

$21.90 

EA 

07CRS3X2 

3 X 2" STD CONC RED 

$18.90 

EA 

07CRS3X2.5 

3 X 2-1/2" STD CONC RED 

$18.00 

EA 

07CRS4X1 

4X1" STD CONC RED 

$49.17 

EA 

07CRS4X1.25 

4 X 1-1/4" STD CONC RED 

$58.74 

EA 

07CRS4X1.5 

4 X 1-1/2" STD CONC RED 

$50.70 

EA 

07CRS4X2 

4" X 2" STD CONC REDUCER 

$27.90 

EA 

07CRS4X2.5 

4" X 2-1/2" STD CONC RED 

$27.90 

EA 

07CRS4X3 

4" X 3" STD CONC REDUCER 

$22.50 

EA 

07CRS4X3.5 

4" X 3-1/2" STD CONC RED 

$24.00 

EA 

07CRS5X2 

5" X 2" STD CONC REDUCER 

$84.90 

EA 

07CRS5X2.5 

5" X 2-1/2" STD CONC RED 

$84.90 

EA 

07CRS5X3 

5" X 3" STD CONC REDUCER 

$57.90 

EA 

07CRS5X4 

5" X 4" STD CONC REDUCER 

$42.60 

EA 

07CRS6X2 

6" X 2" STD CONC REDUCER 

$125.10 

EA 

07CRS6X2.5 

6" X 2-1/2" STD CONC RED 

$115.80 

EA 

07CRS6X3 

6" X 3" STD CONC REDUCER 

$58.20 

EA 

07CRS6X4 

6 X 4" STD CONC REDUCER 

$48.00 

EA 

07CRS6X5 

6 X 5" STD CONC REDUCER 

$42.90 

EA 

07CRS8X3 

8 X 3" STD CONC REDUCER 

$200.60 

EA 

07CRS8X4 

8 X 4" STD CONC REDUCER 

$81.00 

EA 

07CRS8X5 

8 X 5" STD CONC REDUCER 

$71.10 

EA 

07CRS8X6 

8 X 6" STD CONC REDUCER 

$63.00 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

STEEL-WELD STD 

REDUCER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07CRS10X6 

10X6" CONC REDUCER 

$104.10 

EA 

07CRS10X8 

10X8" CONC REDUCER 

$110.70 

EA 

07CRS12X10 

12X10" CONC REDUCER 

$137.10 

EA 

07CRS12X4 

12X4" CONC REDUCER 

$433.84 

EA 

07CRS12X6 

12X6" CONC REDUCER 

$164.70 

EA 

07CRS12X8 

12X8" CONC REDUCER 

$157.50 

EA 

07CRS14X10 

14X10" CONC REDUCER 

$282.30 

EA 

07CRS14X12 

14X12" CONC REDUCER 

$206.10 

EA 

07CRS14X8 

14X8" CONC RED 

$348.60 

EA 

07CRS16X10 

16X10" STD CONC REDUCE 

$398.70 

EA 

07CRS16X14 

16X14" STD CONC RED 

$360.90 

EA 

07CRS16X8 

16X8" STD CONC RED 

$504.00 

EA 


TEE 


db 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07TS.5 

1/2" STD WELD TEE 

$56.40 

EA 

07TS.75 

3/4" STD WELD TEE 

$56.40 

EA 

07TS1 

1" STD WELD TEE 

$28.20 

EA 

07TS1.25 

1-1/4" STD WELD TEE 

$34.80 

EA 

07TS1.5 

1-1/2" STD WELD TEE 

$34.80 

EA 

07TS2 

2" STD WELD TEE 

$29.10 

EA 

07TS2.5 

2-1/2" STD WELD TEE 

$38.10 

EA 

07TS3 

3" STD WELD TEE 

$44.40 

EA 

07TS4 

4" STD WELD TEE 

$59.40 

EA 

07TS5 

5" STD WELD TEE 

$98.40 

EA 

07TS6 

6" STD WELD TEE 

$102.30 

EA 

07TS8 

8" STD WELD TEE 

$179.10 

EA 

07TS10 

10" STD WELD TEE 

$321.30 

EA 

07TS12 

12" STD WELD TEE 

$450.00 

EA 

07TS14 

14" STD WELD TEE 

$730.20 

EA 

07TS16 

16" STD WELD TEE 

$882.60 

EA 

07TS18 

18" STD WELD TEE 

$1,395.61 

EA 

07RTS1X.5 

1 X 1/2"STD WELD TEE 

$66.00 

EA 

07RTS1X.75 

1 X 3/4" STD WELD TEE 

$66.00 

EA 

07RTS2X.75 

2 X 3/4" STD WELD TEE 

$151.64 

EA 

07RTS2X1 

2X1" STD WELD TEE 

$46.50 

EA 

07RTS2X1.25 

2 X 1-1/4" STD WELD TEE 

$46.50 

EA 

07RTS2X1.5 

2 X 1-1/2" STD WELD TEE 

$46.50 

EA 

07RTS2.5X1 

2-1/2 XI" STD WELD TEE 

$119.00 

EA 

07RTS2.5X1.5 

2-1/2 X 1-1/2" STD WELD 

$64.20 

EA 

07RTS2.5X2 

2-1/2 X 2" STD WELD TEE 

$51.00 

EA 

07RTS3X1 

3X1" STD WELD TEE 

$185.30 

EA 

07RTS3X1.25 

3 X 1-1/4" STD WELD TEE 

$127.50 

EA 

07RTS3X1.5 

3 X 1-1/2" STD WELD TEE 

$64.20 

EA 

07RTS3X2 

3X2" STD WELD TEE 

$49.50 

EA 

07RTS3X2.5 

3 X 2-1/2" STD WELD TEE 

$59.70 

EA 

07RTS4X2 

4X2" STD WELD TEE 

$62.70 

EA 

07RTS4X2.5 

4 X 2-1/2" STD WELD TEE 

$62.70 

EA 

07RTS4X3 

4X3" STD WELD TEE 

$62.70 

EA 

07RTS6X3 

6X3" STD WELD TEE 

$122.40 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07RTS6X4 

6X4" STD WELD TEE 

$122.40 

EA 

07RTS8X3 

8X3" STD WELD TEE 

$426.36 

EA 

07RTS8X4 

8X4" STD WELD TEE 

$269.40 

EA 

07RTS8X6 

8X6" STD WELD TEE 

$233.10 

EA 

07RTS10X6 

10X6" STD WELD TEE 

$393.00 

EA 

07RTS10X8 

10X8" STD WELD TEE 

$381.60 

EA 

07RTS12X10 

12 X 10"STD WELD TEE 

$580.20 

EA 

07RTS12X4 

12X4" STD WELD TEE 

$889.10 

EA 

07RTS12X6 

12X6" STD WELD TEE 

$580.20 

EA 

07RTS12X8 

12X8" STD WELD TEE 

$580.20 

EA 

07RTS14X10 

14X10" STD WELD TEE 

$790.80 

EA 

07RTS14X12 

14X12" STD WELD TEE 

$790.80 

EA 

07RTS14X8 

14X8" STD WELD TEE 

$790.80 

EA 

07RTS16X10 

16X10" STD WELD TEE 

$922.21 

EA 

07RTS16X12 

16X12" STD WELD TEE 

$922.21 

EA 

07RTS16X14 

16X14" STD WELD TEE 

$922.21 

EA 


STEEL-WELD XH 


45 ELL, XH LONG RADIUS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07L4X2 

2" XH LR 45 DEG ELL 

$14.10 

EA 

07L4X2.5 

2-1/2" XH LR 45 DEG ELL 

$31.50 

EA 

07L4X3 

3" XH LR 45 DEG ELL 

$18.60 

EA 

07L4X4 

4" XH LR 45 DEG ELL 

$28.80 

EA 

07L4X6 

6" XH LR 45 DEG ELL 

$79.80 

EA 

07L4X8 

8" XH LR 45 DEG ELL 

$138.90 

EA 


90 ELL, XH LONG RADIUS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07L9X1.5 

1-1/2" XH LR 90 DEG ELL 

$13.80 

EA 

07L9X2 

2" XH LR 90 DEG ELL 

$13.80 

EA 

07L9X2.5 

2-1/2" XH LR 90 DEG ELL 

$19.50 

EA 

07L9X3 

3" XH LR 90 DEG ELL 

$24.60 

EA 

07L9X4 

4" XH LR 90 DEG ELL 

$40.50 

EA 

07L9X5 

5" XH LR 90 DEG ELL 

$87.30 

EA 

07L9X6 

6" XH LR 90 DEG ELL 

$102.30 

EA 

07L9X8 

8" XH LR 90 DEG ELL 

$196.50 

EA 


24 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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STEEL-WELD XH 

REDUCER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07CRX3X2 

3 X 2" XH CONC REDUCER 

$21.90 

EA 

07CRX4X2 

4 X 2" XH CONC REDUCER 

$37.20 

EA 

07CRX4X3 

4 X 3" XH CONC REDUCER 

$28.20 

EA 

07CRX6X3 

6X3" XH CONC RED 

$79.20 

EA 

07CRX6X4 

6X4" XH CONC RED 

$67.80 

EA 


TEE, XH 


db 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

07TX1.5 

1-1/2" XH WELD TEE 

$41.70 

EA 

07TX2 

2" XH WELD TEE 

$34.50 

EA 

07TX2.5 

2-1/2" XH WELD TEE 

$57.60 

EA 

07TX3 

3" XH WELD TEE 

$53.40 

EA 

07TX4 

4" XH WELD TEE 

$86.70 

EA 

07TX6 

6" XH WELD TEE 

$145.80 

EA 

07TX8 

8" XH WELD TEE 

$276.30 

EA 


ELBOW-O-LET, THREADED 


23 ' 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

16EOL.5X.75-36 

36-3/4X1/2" 3000# EBL 

$14.99 

EA 

16EOL.75X1-36 

36-1 X 3/4" 3000# EBL 

$14.99 

EA 

16EOL1X2-36 

36-2X1" 3000# EBL 

$19.63 

EA 

16EOL2X3-36 

36-3X2" 3000# EBL 

$48.41 

EA 


SOC-O-LET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

16SOL.5X.75-36 

36-3/4"X1/2" 3000# SOL 

$4.28 

EA 

16SOL.75X1.5-36 

36-1-1/2X3/4 3000# SOL 

$4.34 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

16SOL1.5X3-5 

5-3X1-1/2" 3000# SOL 

$7.66 

EA 

16SOL1.5X6-36 

36-6X1-1/2 3000# SOL 

$7.66 

EA 

16SOL1X3-36 

36-3X1" 3000# SOL 

$6.20 

EA 

16SOL2X4-6 

6-4X2" 3000# SOL 

$8.59 

EA 

16SOL2X8-36 

36-8X2" 3000# SOL 

$8.59 

EA 


TRD-O-LET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

16T.25X.375-36 

36-3/8X1/4" 3000# TOL 

$3.45 

EA 

16TOL.5X.75-36 

36-3/4X1/2" 3000# TOL 

$3.45 

EA 

16TOL.75X1.5-36 

36-1-1/2X3/4" 3000# TOL 

$4.05 

EA 

16TOL1.25X2-3.5 

3-1/2-2X1-1/4" 3000# TOL 

$6.44 

EA 

16TOL1.25X4-36 

36-4X1-1/4" 3000# TOL 

$7.30 

EA 

16TOL1.5X3-5 

5-3X1-1/2" 3000# TOL 

$7.79 

EA 

16TOL1.5X6-36 

36-6X1-1/2" 3000# TOL 

$7.00 

EA 

16TOL1X3-36 

36-3X1" 3000# TOL 

$4.54 

EA 

16TOL2X2.5-3.5 

3-1/2-2-1/2X2" 3000# TOL 

$8.05 

EA 

16TOL2X4-6 

6-4X2" 3000# TOL 

$9.78 

EA 

16TOL2X8-36 

36-8X2" 3000# TOL 

$8.05 

EA 


FLANGE, STEEL 


FLANGE, BLIND, 150# 


Q: -xt Lfl 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08BL15RF.5 

1/2" 150# RF, BLIND FLG 

$21.45 

EA 

08BL15RF.75 

3/4" 150# RF, BLIND FLG 

$21.45 

EA 

08BL15RF1 

1" 150# RF, BLIND FLG 

$21.45 

EA 

08BL15RF1.25 

1-1/4" 150# RF, BLIND FLG 

$23.08 

EA 

08BL15RF1.5 

1-1/2" 150# RF, BLIND FLG 

$21.45 

EA 

08BL15RF2 

2" 150# RF, BLIND FLG 

$21.45 

EA 

08BL15RF2.5 

2-1/2" 150# RF, BLIND FLG 

$34.45 

EA 

08BL15RF3 

3" 150# RF, BLIND FLG 

$26.98 

EA 

08BL15RF4 

4" 150# RF, BLIND FLG 

$37.70 

EA 

08BL15RF5 

5" 150# RF, BLIND FLG 

$50.54 

EA 

08BL15RF6 

6" 150# RF, BLIND FLG 

$58.18 

EA 

08BL15RF8 

8" 150# RF, BLIND FLG 

$94.90 

EA 

08BL15RF10 

10" 150# RF, BLIND FLG 

$182.65 

EA 

08BL15RF12 

12" 150# RF, BLIND FLG 

$275.28 

EA 

08BL15RF14 

14" 150# RF, BLIND FLG 

$470.28 

EA 

08BL15RF16 

16" 150# RF, BLIND FLG 

$692.58 

EA 

08BL15RF18 

18" 150# RF, BLIND FLG. 

$940.88 

EA 

08BL15RF20 

20" 150# RF, BLIND FLG 

$1,183.33 

EA 

08BL15RF24 

24" 150# RF, BLIND FLG 

$1,584.05 

EA 


FLANGE, SLIP ON, 150#, FF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08SO15FF.75 | 

3/4" 150# F/F, SLIP/ON FLG 1 

| $17.88| EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

FLANGE, STEEL 


FLANGE, SLIP ON, 150#, FF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08SO15FF1 

1" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$17.88 

EA 

08SO15FF1.5 

1-1/2" 150# F/F, SLIP/ON 

$17.88 

EA 

08SO15FF2 

2" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$17.88 

EA 

08SO15FF2.5 

2-1/2" 150# F/F, SLIP/ON 

$30.88 

EA 

08SO15FF3 

3" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$27.75 

EA 

08SO15FF4 

4" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$30.23 

EA 

08SO15FF5 

5" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$54.60 

EA 

08SO15FF6 

6" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$49.40 

EA 

08SO15FF8 

8" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$75.08 

EA 

08S015FF10 

10" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$129.68 

EA 

08SO15FF12 

12" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$191.75 

EA 

08SO15FF16 

16" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$373.10 

EA 

08SO15FF18 

18" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$474.83 

EA 

08SO15FF24 

24" 150# F/F, SLIP/ON FLG 

$762.13 

EA 


FLANGE, SLIP ON, 150#, RF 


FLANGE, TRD, 150#, FF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08TH15FF.75 

3/4" 150# F/F, THREADED 

$33.48 

EA 

08TH15FF1 

1" 150# F/F, THREADED FLG 

$33.48 

EA 

08TH15FF1.5 

1-1/2" 150# F/F, THREADED 

$33.48 

EA 

08TH15FF2 

2" 150# F/F, THREADED FLG 

$33.48 

EA 

08TH15FF2.5 

2-1/2" 150# F/F, THREADED 

$35.43 

EA 

08TH15FF3 

3" 150# F/F, THREADED FLG 

$40.63 

EA 

08TH15FF4 

4" 150# F/F, THREADED FLG 

$44.53 

EA 

08TH15FF5 

5" 150# F/F, THREADED FLG 

$69.88 

EA 

08TH15RF.5 

1/2" 150# RF, TRD FLG 

$26.65 

EA 

08TH15RF.75 

3/4" 150# RF, TRD FLG 

$26.65 

EA 

08TH15RF1 

1" 150# RF, THREADED FLG 

$26.65 

EA 

08TH15RF1.25 

1-1/4" 150# RF, THREADED 

$28.93 

EA 

08TH15RF1.5 

1-1/2" 150# RF, THREADED 

$26.65 

EA 

08TH15RF2 

2" 150# RF, THREADED FLG 

$26.65 

EA 

08TH15RF2.5 

2-1/2" 150# RF, THREADED 

$33.15 

EA 

08TH15RF3 

3" 150# RF, THREADED FLG 

$33.15 

EA 

08TH15RF4 

4" 150# RF, THREADED FLA 

$38.35 

EA 

08TH15RF5 

5" 150# RF, THREADED FLG 

$60.45 

EA 

08TH15RF6 

6" 150# RF, THREADED FLG 

$67.93 

EA 

08TH15RF8 

8" 150# RF, THREADED FLG 

$114.40 

EA 


cnf 


in 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08SO15RF1 

1" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$17.88 

EA 

08SO15RF1.25 

1-1/4" 150# RF, SLIP/ON 

$18.85 

EA 

08SO15RF1.5 

1-1/2" 150# RF, SLIP/ON 

$17.88 

EA 

08SO15RF2 

2" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$17.88 

EA 

08SO15RF2.5 

2-1/2" 150# RF, SLIP/ON 

$30.88 

EA 

08SO15RF3 

3" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$24.05 

EA 

08SO15RF4 

4" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$30.23 

EA 

08SO15RF5 

5" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$54.60 

EA 

08SO15RF6 

6" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$49.40 

EA 

08SO15RF8 

8" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$75.08 

EA 

08S015RF10 

10" 150# RF, S/O FLANGE 

$129.68 

EA 

08SO15RF12 

12" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$191.75 

EA 

08SO15RF14 

14" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$255.13 

EA 

08SO15RF16 

16" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$373.10 

EA 

08SO15RF18 

18 150# RF, SLIP/ON FLG 

$474.83 

EA 

08S015RF20 

20" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$543.08 

EA 

08SO15RF24 

24" 150# RF, SLIP/ON FLG 

$762.13 

EA 


FLANGE, SLIP ON, 300#, RF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08S030RF.75 

3/4" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$23.73 

EA 

08S030RF1 

1" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$23.73 

EA 

08S030RF1.25 

1-1/4" 300# RF, SLIP/ON 

$25.68 

EA 

08S030RF1.5 

1-1/2" 300# RF, SLIP/ON 

$23.73 

EA 

08S030RF2 

2" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$28.28 

EA 

08S030RF2.5 

2-1/2 " 300# RF, SLIP/ON 

$31.85 

EA 

08S030RF3 

3" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$34.78 

EA 

08S030RF4 

4" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$50.05 

EA 

08S030RF6 

6" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$88.40 

EA 

08S030RF8 

8" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$147.55 

EA 

08S030RF10 

10" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$252.85 

EA 

08S030RF12 

12" 300# RF, SLIP/ON FLG 

$310.70 

EA 


FLANGE, TRD, 300#, RF 


cTl : l^ni 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08TH302.5 

2-1/2" 300# RF, THREADED 

$43.23 

EA 

08TH30RF1.5 

1-1/2" 300# RF, THREADED 

$29.90 

EA 

08TH30RF2 

2" 300# RF, THREADED FLG 

$31.20 

EA 

08TH30RF2.5 

2-1/2" 300# RF, THREADED 

$49.88 

EA 

08TH30RF3 

3" 300# RF, THREADED FLG 

$46.48 

EA 

08TH30RF4 

4" 300# RF, THREADED FLG 

$65.98 

EA 


FLANGE, WELD NECK, 150#, FF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08WN15FFS2 

2" 150# F/F, WN FLG.STD 

$26.65 

EA 

08WN15FFS2.5 

2-1/2" 150# F/F, WN FLG 

$29.25 

EA 

08WN15FFS3 

3" 150# F/F, WN FLG STD 

$31.53 

EA 

08WN15FFS4 

4" 150# F/F, WN FLG STD 

$38.03 

EA 

08WN15FFS5 

5" 150# F/F, WN FLG STD 

$60.45 

EA 

08WN15FFS6 

6" 150# F/F, WN FLG STD 

$58.18 

EA 

08WN15FFS8 

8" 150# F/F, WN FLG STD 

$102.38 

EA 

08WN15FFS10 

10" 150# F/F, WN FLG.,STD 

$163.80 

EA 

08WN15FFS12 

12" 150# F/F, WN FLG.,STD 

$237.90 

EA 

08WN15FFS24 

24" 150# F/F, WN FLG STD 

$1,190.15 

EA 


FLANGE, WELD NECK, 150#, RF 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08WN15RFS1 

1" 150# RF, WN FLG STD 

$25.35 

EA 

08WN15RFS1.25 

1-1/4" 150# RF, WN FLG 

$26.65 

EA 


26 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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FLANGE, STEEL 


FLANGE, WELD NECK, 150#, RF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08WN15RFS1.5 

1-1/2" 150# RF, WN FLG 

$25.35 

EA 

08WN15RFS2 

2" 150# RF, WN FLG STD 

$26.65 

EA 

08WN15RFS2.5 

2-1/2" 150# RF, WN FLG 

$29.25 

EA 

08WN15RFS3 

3" 150# RF, WN FLG STD 

$31.53 

EA 

08WN15RFS4 

4" 150# RF, WN FLG STD 

$38.03 

EA 

08WN15RFS5 

5" 150# RF, WN FLG STD 

$60.45 

EA 

08WN15RFS6 

6" 150# RF, WN FLG STD 

$58.18 

EA 

08WN15RFS8 

8" 150# RF, WN FLG STD 

$102.38 

EA 

08WN15RFS10 

10" 150# RF, WN FLG STD 

$163.80 

EA 

08WN15RFS12 

12" 150# RF, WN FLG STD 

$237.90 

EA 

08WN15RFS14 

14" 150# RF, WN FLG STD 

$343.20 

EA 

08WN15RFS16 

16" 150# RF, WN FLG STD 

$516.75 

EA 


FLANGE, WELD NECK, 150#, XB RF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

08WN15RFX1.5 

1-1/2" 150# RF, WN FLG 

$25.35 

EA 

08WN15RFX2 

2" 150# RF, WN FLG XB 

$26.65 

EA 

08WN15RFX3 

3" 150# RF, WN FLG XB 

$31.53 

EA 

08WN15RFX4 

4" 150# RF, WN FLG XB 

$38.03 

EA 


GRUVLOK 


45 ELL VIC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2870512 

2" GRUVLOK 45 DEG ELL 

$31.03 

EA 

2870513 

3" GRUVLOK 45 DEG ELL 

$55.13 

EA 


90 ELL VIC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2870501.5 

1-1/2" #7050 GRUVLOK 90 

$31.03 

EA 

2870502 

2" #7050 GRUVLOK 90 DEG 

$33.05 

EA 

2870502.5 

2-1/2" GRUVLOK 90 DEG EL 

$31.03 

EA 

2870503 

3" #7050 GRUVLOK 90 DEG 

$55.13 

EA 

2870552 

2" #7055 90 ELL G X MPT 

$39.20 

EA 


COUPLING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2870011.5 

1-1/2" GRUVLOK CPLG W/T 

$23.90 

EA 

2870012 

2" GRUVLOK COUPLING W/T 

$30.11 

EA 

2870012.5 

2-1/2" 7001 COUPLING W/T 

$30.11 

EA 

2870013 

3" GRUVLOK COUPLING W/T 

$35.54 

EA 


GASKET, COUPLING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28TGSK1.5 

1-1/2" GRUVLOK T GASKET 

$10.90 

EA 

28TGSK2 

2" GRUVLOK T GASKET 

$12.60 

EA 

28TGSK2.5 

2-1/2" GRUVLOK T GASKET 

$15.37 

EA 

28TGSK3 

3" T GASKET FOR 7001 COU 

$16.74 

EA 


REDUCING CPLG 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2870722.5X2 

2-1/2 X 2" #7072 CPLG 

$36.12 

EA 

2870723X2 

3 X 2" GRUVLOK CPLG 

$31.62 

EA 

2870723X2.5 

3 X 2-1/2" GRUVLOK CPLG 

$43.63 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2870603 |3” GRUVLOK TEE | $66.81 |EA | 


VALVE, GRUVLOK 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

287212 

2" #721 VIC BALL VALVE 

$190.52 

EA 

287212.5 

2.5" #721 VIC BALL VALVE 

$344.80 

EA 

287213 

3" #721 VIC BALL VALVE 

$649.83 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

COPPER FITTINGS 

45 ELL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

617-005 

1/2 CU 45 ELL 

$1.06 

EA 

617-007 

3/4 CU 45 ELL 

$1.87 

EA 

617-010 

1 CU 45 ELL 

$4.69 

EA 

617-012 

1-1/4" CU 45 ELL 

$6.69 

EA 

617-015 

1-1/2" CU 45 ELL 

$8.05 

EA 

617-020 

2" CU 45 ELL 

$16.04 

EA 


45 ELL STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

618-005 

1/2 CU ST 45 ELL 

$1.22 

EA 

618-007 

3/4 CU ST 45 ELL 

$1.88 

EA 

618-010 

1 CU ST 45 ELL 

$6.53 

EA 

618-012 

1 1/4 CU ST 45 ELL 

$8.23 

EA 

618-015 

1 1/2 CU ST 45 ELL 

$10.06 

EA 

618-020 

2 CU ST 45 ELL 

$16.00 

EA 


90 ELL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

606-002 

1/4CU 90 ELL 

$1.93 

EA 

606-003 

3/8 CU 90 ELL 

$1.83 

EA 

606-005 

1/2 CU 90 ELL 

$0.58 

EA 

606-007 

3/4 CU 90 ELL 

$1.30 

EA 

606-010 

1 CU 90 ELL 

$3.21 

EA 

606-012 

1-1/4 CU 90 ELL 

$4.84 

EA 

606-015 

1-1/2" CU 90 ELL 

$7.55 

EA 

606-020 

2" CU 90 ELL 

$16.41 

EA 

606-025 

2-1/2 CU 90 ELL 

$29.00 

EA 

606-030 

3 CU 90 ELL 

$38.75 

EA 

606-131 

1 X 3/4 CU 90 ELL 

$6.53 

EA 


90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

608-007 

3/4 BRASS 90 ELBOW 

$2.36 

EA 

608-010 

1" BRASS 90 ELBOW 

$3.64 

EA 


90 ELL FPT X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

612-007 

3/4 BRASS ST 90 ELBOW 

$3.08 

EA 

612-010 

1" BRASS ST 90 ELBOW 

$5.09 

EA 


90 ELL STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

609-005 

1/2 CU ST 90 ELL 

$0.87 

EA 

609-007 

3/4 CU ST 90 ELL 

$1.88 

EA 

609-010 

1 CU ST 90 ELL 

$5.12 

EA 

609-012 

1 1/4 CU ST 90 ELL 

$7.78 

EA 

609-015 

1-1/2 CU ST 90 ELL 

$10.18 

EA 

609-020 

2 CU ST 90 ELL 

$22.19 

EA 


ADAPTER FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

635-005 

1/2 CU FA 

$1.94 

EA 

635-007 

3/4 CU FA 

$2.65 

EA 

635-010 

1 CU FA 

$6.45 

EA 

635-012 

1 1/4 CU FA 

$9.45 

EA 

635-015 

1 1/2 CU FA 

$14.78 

EA 

635-020 

2" CU FA 

$20.08 

EA 

635-025 

2-1/2" CU FA 

$73.11 

EA 

635-131 

3/4 SWT X 1 FPT ADAPTER 

$8.07 

EA 


28 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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METAL PIPE FITTINGS 

COPPER FITTINGS 

ADAPTER MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

636-002 

1/4" CU MA 

$6.38 

EA 

636-003 

3/8" CU MA 

$3.16 

EA 

636-005 

1/2 CU MA 

$1.22 

EA 

636-007 

3/4 CU MA 

$2.04 

EA 

636-010 

1 CU MA 

$5.28 

EA 

636-012 

1-1/4" CU MA 

$8.23 

EA 

636-015 

1 1/2 CU MA 

$9.45 

EA 

636-020 

2 CU MA 

$16.00 

EA 

636-025 

2-1/2 CU MA 

$61.28 

EA 


BUSHING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

637-168 

11/4X1 CU BUSH 

$4.50 

EA 

637-212 

11/2X1 1/4 CU BUSH 

$5.92 

EA 


BUSHING MPTXFPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

639-041 

1/4" X 1/8" TRD BRASS 

$1.29 

EA 

639-098 

3/4 X 1/4 BRASS BUSH 

$1.53 

EA 

639-101 

3/4 X 1/2" BRASS BUSHING 

$1.27 

EA 

639-131 

1 X 3/4 TRD BRASS BUSHIN 

$3.28 

EA 

639-167 

1-1/4 X 3/4 BRASS BUSH 

$3.26 

EA 

639-168 

1-1/4 XI BRASS BUSH 

$5.49 

EA 

639-211 

1-1/2 X 1 BRASS BUSH 

$4.17 

EA 

639-250 

2" X 1-1/4" BRASS BUSHI 

$6.17 

EA 

639-338 

3X2 BRASS BUSH 

$18.64 

EA 


BUSHING SWT XFPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

638-072 

1/2 X 1/4 CU FTGXFPTB 

$3.75 

EA 

638-101 

3/4 X 1/2 CU FTG X FPTB 

$9.05 

EA 

638-130 

1 X 1/2 CU FTG XFPT 

$11.78 

EA 

638-131 

1 X 3/4 CU FTG X FPT 

$10.86 

EA 


CAP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

647-005 

1/2 CU CAP 

$0.42 

EA 

647-007 

3/4 CU CAP 

$0.77 

EA 

647-010 

1 CU CAP 

$1.76 

EA 

647-012 

1 1/4 CU CAP 

$2.64 

EA 

647-015 

1 1/2 CU CAP 

$3.86 

EA 

647-020 

2" CU CAP 

$7.10 

EA 


COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

630-007 

3/4" BRASS TRD CPLG 

$1.91 

EA 

630-010 

1 BRASS TRD CPLG 

$2.90 

EA 

630-012 

1 1/4 BRASS TRD CPLG 

$4.54 

EA 


COUPLING W/STOP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

629-005 

1/2 CU CPLG W/STOP 

$0.53 

EA 

629-007 

3/4 CU CPLG W/STOP 

$0.87 

EA 

629-010 

1 CU CPLG W/STOP 

$1.76 

EA 

629-012 

1-1/4" CU CPLG W/STOP 

$3.30 

EA 

629-015 

1-1/2" CU CPLG W/STOP 

$4.36 

EA 

629-020 

2" CU CPLG W/STOP 

$7.29 

EA 

629-025 

2-1/2 CU CPLG 

$15.47 

EA 

629-030 

3 CU COUPLING 

$23.25 

EA 

629-073 

1/2 X 3/8 CU CPLG 

$0.97 

EA 

629-101 

3/4 X 1/2 CU CPLG 

$1.57 

EA 

629-130 

1 X 1/2 CU CPLG 

$3.62 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

COPPER FITTINGS 


COUPLING W/STOP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

629-131 

1 X 3/4 CU CPLG 

$3.05 

EA 

629-168 

1-1/4 X 1 CU CPLG 

$4.30 

EA 

629-249 

2 X 1 CU RED CPLG 

$11.60 

EA 

629-251 

2 X 1-1/2 CU RED CPLG 

$11.01 

EA 

88080 

1/2" KITEC X MPT 

$3.37 

EA 


NIPPLE 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

680-005 

1/4 X CL STANDARD BRASS 

$0.68 

EA 

680-015 

1/4 X 1-1/2 STAND BRASS 

$0.61 

EA 

680-020 

1/4 X 2 STAND BRASS NIPP 

$0.69 

EA 

680-025 

1/4 X 2-1/2 STAND BRASS 

$0.75 

EA 

680-030 

1/4 X 3 STAND BRASS NIPP 

$0.88 

EA 

680-035 

1/4 X 3-1/2 STAND BRASS 

$0.95 

EA 

680-040 

1/4 X 4 STAND BRASS NIPP 

$1.13 

EA 

680-045 

1/4 X 4-1/2 STAND BRASS 

$1.22 

EA 

680-050 

1/4 X 5 STAND BRASS NIPP 

$1.33 

EA 

680-055 

1/4 X 5-1/2 STAND BRASS 

$1.44 

EA 

680-060 

1/4 X 6 STAND BRASS NIPP 

$1.62 

EA 

681-005 

3/8 X CL STANDARD BRASS 

$0.55 

EA 

681-015 

3/8 X 1-1/2 STAND BRASS 

$0.65 

EA 

681-020 

3/8 X 2 STAND BRASS NIPP 

$0.78 

EA 

681-025 

3/8 X 2-1/2 STAND BRASS 

$0.86 

EA 

681-030 

3/8 X 3 STAND BRASS NIPP 

$1.04 

EA 

681-040 

3/8 X 4 STAND BRASS NIPP 

$1.34 

EA 

682-005 

1/2 X CL STANDARD BRASS 

$0.73 

EA 

682-015 

1/2 X 1-1/2 STAND BRASS 

$0.85 

EA 

682-020 

1/2 X 2 STANDARD BRASS N 

$1.00 

EA 

682-025 

1/2 X 2-1/2 STAND BRASS 

$1.18 

EA 

682-030 

1/2 X 3 STAND BRASS NIPP 

$1.39 

EA 

682-040 

1/2 X 4 STAND BRASS NIPP 

$1.81 

EA 

683-005 

3/4 X CL STANDARD BRASS 

$1.18 

EA 

683-015 

3/4 X 1-1/2 STAND BRASS 

$1.13 

EA 

683-020 

3/4 X 2 STANDARD BRASS N 

$1.32 

EA 

683-025 

3/4 X 2-1/2 STAND BRASS 

$1.54 

EA 

683-030 

3/4 X 3 STANDARD BRASS N 

$1.77 

EA 

683-040 

3/4 X 4 STANDARD BRASS N 

$2.31 

EA 

683-060 

3/4 X 6 STANDARD BRASS N 

$3.77 

EA 

684-005 

1 X CL STANDARD BRASS Nl 

$1.55 

EA 

684-020 

1 X 2 STANDARD BRASS NIP 

$1.92 

EA 

684-025 

1 X 2-1/2 STAND BRASS Nl 

$2.23 

EA 

684-030 

1 X 3 STANDARD BRASS NIP 

$2.57 

EA 

684-040 

1 X 4 STANDARD BRASS NIP 

$3.35 

EA 

684-060 

1 X 6 STANDARD BRASS NIP 

$6.08 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

601-002 

1/4" CU TEE 

$4.06 

EA 

601-005 

1/2 CU TEE 

$0.99 

EA 

601-007 

3/4 CU TEE 

$2.39 

EA 

601-010 

1 CU TEE 

$7.41 

EA 

601-012 

1-1/4" CU TEE 

$10.66 

EA 

601-015 

1 1/2" CU TEE 

$16.43 

EA 

601-020 

2" CU TEE 

$25.61 

EA 

601-074 

1/2 X 3/4 CU TEE 

$4.84 

EA 

601-094 

3/4 X 1/2 X 1/2 CU TEE 

$2.83 

EA 

601-095 

3/4 X 1/2 X 3/4 CU TEE 

$2.83 

EA 

601-101 

3/4 X 1/2 CU TEE 

$2.30 

EA 

601-102 

3/4 X 1 CU TEE 

$8.48 

EA 

601-120 

1 X 1/2 X 1/2 CU TEE 

$9.30 

EA 

601-122 

1" X 1/2" X 1" CU TEE 

$9.30 

EA 

601-125 

1 X 3/4 X 3/4 CU TEE 

$9.30 

EA 

601-126 

1 X 3/4 X 1 CU TEE 

$9.30 

EA 

601-128 

1 XIX 1/4 CU TEE 

$7.95 

EA 

601-130 

1 X 1/2 CU TEE 

$7.83 

EA 

601-131 

1 X 3/4 CU TEE 

$7.83 

EA 

601-156 

1-1/4 XI X 1/2 CU TEE 

$15.13 

EA 

601-157 

1-1/4 XI X 3/4 CU TEE 

$14.78 

EA 

601-158 

1-1/4 XI XI CUTEE 

$14.78 

EA 

601-159 

1-1/4 X 3/4 X 1-1/4 CUT 

$14.78 

EA 

601-166 

1-1/4 X 1-1/4 X 1/2 CUT 

$11.51 

EA 

601-168 

1-1/4 X 1-1/4 X 1CU TEE 

$11.51 

EA 

601-180 

1-1/2 X 3/4 X 3/4 CUTEE 

$26.04 

EA 

601-207 

1-1/2 X 1-1/2 X 1/2 CUT 

$12.22 

EA 

601-210 

1-1/2 X 1-1/2 X 3/4 CUT 

$12.22 

EA 

601-211 

1-1/2 XI CU TEE 

$12.22 

EA 

601-232 

2X1 XI CU TEE 

$33.31 

EA 

601-248 

2 X 2 X 3/4 CU TEE 

$19.34 

EA 

601-249 

2 X 1 CU TEE 

$19.95 

EA 

601-250 

2 X 2 X 1-1/4CU TEE 

$22.15 

EA 

601-251 

2 X 1-1/2 CU TEE 

$19.95 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

605-005 

1/2" BRASS FIPTEE 

$2.02 

EA 

605-007 

3/4 BRASS TEE 

$2.90 

EA 

605-010 

1" BRASS TEE 

$5.16 

EA 


30 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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METAL PIPE FITTINGS 

COPPER FITTINGS 

TEE SWT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

602-101 

3/4 X 3/4 X 1/2 SXT BRAS 

$3.48 

EA 

602-130 

1 X 1 X 1/2 BRASS TEE 

$6.36 

EA 


UNION 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

657-005 

1/2 CU UNION 

$6.27 

EA 

657-007 

3/4 CU UNION 

$7.87 

EA 

657-010 

1 CU UNION 

$13.54 

EA 

657-012 

1-1/4" CU UNION 

$23.44 

EA 

657-015 

1-1/2" CU UNION 

$30.86 

EA 

657-020 

2" CU UNION 

$52.59 

EA 


DIELECTRIC UNION 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28FX.5 

1/2" FIPXC DIELECTRIC 

$4.43 

EA 

28FX.75 

3/4" FIPXC DIELECTRIC 

$4.43 

EA 

28FX1 

1" FIPXC DIELECTRIC UN 

$8.59 

EA 

28FX1.25 

1-1/4" FIPXC DIELECT U 

$14.08 

EA 

28FX1.5 

1-1/2" FIPXC DIELECT U 

$21.14 

EA 

28FX2 

2" FIPXC DIELECTRIC UN 

$29.63 

EA 


90 ELL KITEC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88095 

1/2" KITEC 90 ELBOW 

$6.69 

EA 

88097 

3/4 KITEC ELBOW 

$11.48 

EA 

88098 

1" KITEC 90 ELBOW 

$15.37 

EA 


90 ELL KITEC X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88100 11/2 KITEC X FPT 90 ELL | $5.31 |EA | 


90 ELL KITEC X FPT DROP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88209 11/2" KITEC X FA DROP EAR | $5.36 |EA | 


ADAPTER KITEC X CU SWT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88135 

1/2" KITEC X CU ADAPTER 

$3.70 

EA 

88148 

3/4 KITEC X 3/4 CU ADAPT 

$7.40 

EA 


ADAPTER KITEC X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88085 

1/2" KITEC X FPT ADAPTER 

$3.61 

EA 

88124 

3/4 KITEC X FPT 

$6.92 

EA 

88127 

1" KITEC X FPT 

$11.86 

EA 


ADAPTER KITEC X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88082 

3/4 KITEC X 1 MPT 

$7.35 

EA 

88120 

1" KITEC MALE ADAPTER 

$10.67 

EA 

88122 

3/4" KITEC X MPT 

$6.88 

EA 


COUPLING KITEC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88090 

1/2" KITEC COUPLING 

$5.22 

EA 

88092 

3/4" KITEC COUPLING 

$10.53 

EA 

88119 

3/4" X 1/2" KITEC CPLG 

$9.39 

EA 

88128 

1" KITEC COUPLING 

$18.88 

EA 


O-RING KITEC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88199 

1" KITEC O-RING 

$0.22 

EA 

88200 

1/2" O-RING 

$0.12 

EA 

88202 

3/4" O-RING 

$0.16 

EA 


SPLIT RING KITEC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88203 

1/2" BRASS SPLIT RING 

$0.20 

EA 

88205 

3/4" SPLIT RING BRASS 

$0.48 

EA 


TEE KITEC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88106 

1/2 KITEC TEE 

$9.39 

EA 

88108 

3/4 KITEC TEE 

$15.18 

EA 

88109 

3/4" X 1/2" KITEC TEE 

$13.28 

EA 

88114 

1" KITEC TEE 

$27.23 

EA 


TEE KITEC X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88111 

11/2 KITEC X 1/2 FPT TEE | 

-69 

'Nl 

GO 

m 

> 


BRASS WATER WORKS 


90 ELL - FL X MPT 



vH* 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4779M |3/4CU FLAIR X MPT 90 | $12.81 |EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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METAL PIPE FITTINGS 

BRASS WATER WORKS 

ADAPTER COMPRESSION X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4754T-007 13/4 PE COMPRESSION X FPT | $14.09|EA| 


ADAPTER COMPRESSION X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4753-07 

3/4 CU FLARE X MPT 

$16.28 

EA 

4753-22 

3/4" COMP X 3/4" MPT 

$11.90 

EA 


ADAPTER FLARE X FPT 


} I i i 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4754-07 

3/4 CU FLARE X FPT 

$9.87 

EA 

4754-10 

1 CU FLARE X FPT 

$15.08 

EA 

4754-12 

1-1/4 CU FLARE X FPT 

$26.00 

EA 


ADAPTER FLARE X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4758Q-125 

1-1/4" COMPRESSION CPLG 

$20.39 

EA 

4758Q-150 

1-1/2" COMPRESSION CPLG 

$65.96 

EA 


COUPLING FLARE 


li s»J4 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4758-07 

3/4 COPPER FLARE CPLG 

$12.19 

EA 

4758-10 

1" COPPER FLARE CPLG 

$21.35 

EA 

118-C3C4 

1" X 3/4" CU FLARE CPLG 

$18.01 

EA 

4758-12 

1-1/4 COPPER FLARE CPLG 

$40.03 

EA 

4758-15 

1-1/2" COPPER FLARE CPLG 

$49.86 

EA 


TEE FLARE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4760-07 1 

3/4 CU FLAIR TEE 1 

| $24.13|EA | 


TEE FLARE X MIP 


■ 

, • Cf 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4762-07 

3/4 CU FLARE X MIP TEE 

$21.61 

EA 

4762-10 

1"CU FLARE X MIP TEE 

$34.91 

EA 


ADAPTER KITEC X COMPRESSION 


Kfl 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4753-10 |1"CU FLARE X MPT | $15.12|EA | 


COUPLING - COMPRESSION 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

118-K3H3 

3/4 KITEC X COMP CPLG 

$15.79 

EA 

118-K4H4 

1" KITEC X COMP CPLG 

$28.46 

EA 


(™*| 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4758Q 

3/4 CU COMPRESSION CPLG 

$16.19 

EA 

4758Q-100 

1" CU COMPRESSION CPLG 

$18.92 

EA 


32 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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METAL PIPE FITTINGS 

BRASS WATER WORKS 

ADAPTER KITEC X COMPRESSION TRD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

117-03K3 

3/4KXFE COMP TRD 

$6.62 

EA 

117-04K4 

1" KXFE COMP TRD 

$8.69 

EA 


ADAPTER KITEC X FLARE TRD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

117-P3K3 

3/4 KITEC X FE CU FL TRD 

$19.10 

EA 

117-P4K4 

1" KITEC XFE CU FL TRD 

$23.64 

EA 


ADAPTER KITEC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

118-K3F3 

3/4 KITEC X FPT ADAPTER 

$12.78 

EA 

118-K4F4 

1" KITEC X FPT ADAPTER 

$15.53 

EA 


ADAPTER KITEC X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

118-K3M3 

3/4 KITEC X MPT ADAPTER 

$12.78 

EA 

118-K4M4 

1" KITEC X MPT ADAPTER 

$15.59 

EA 


COUPLING KITEC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

118-K3K3 |3/4 KITEC CPLG | $18.77|EA | 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

118-K3K4 

1 X 3/4 KITEC CPLG 

$30.89 

EA 

118-K4K4 

1" KITEC COUPLING 

$34.04 

EA 


TEE KITEC 



Run 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

150-K3K3 

3/4" KITEC TEE 

$45.65 

EA 

150-K4K4 

1" KITEC TEE 

$72.71 

EA 


STAINLESS STEEL 


45 ELL, FPT 

■mL/TL 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

304S316.125 

1/8" 150# 316 THD 45 DEG 

$4.00 

EA 

304S316.25 

1/4" 150# 316 TRD 45 DEG 

$4.00 

EA 

304S316.375 

3/8" 150# 316 THD 45 DEG 

$4.88 

EA 

304S316.5 

1/2" 150# T316THD45 DE 

$5.36 

EA 

304S316.75 

3/4" 150# T316THD45 DE 

$7.04 

EA 

304S3161 

1" 150# T316 THD 45 DEG 

$8.82 

EA 

304S3161.25 

1-1/4" 150#T316 THD 45 D 

$13.88 

EA 

304S3161.5 

1-1/2" 150# 316 THD 45 D 

$16.50 

EA 

304S3162 

2" 150# T316 THD 45 DEG 

$23.07 

EA 


90 ELL FPT 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

309S316.125 

1/8" 150# 316 THD 90 DEG 

$3.36 

EA 

309S316.25 

1/4" 150# T316THD90DE 

$3.36 

EA 

309S316.375 

3/8" 150# T316THD90 DE 

$4.08 

EA 

309S316.5 

1/2" 150# T316THD90DE 

$4.50 

EA 

309S316.75 

3/4" 150# T316THD90DE 

$7.33 

EA 

309S3161 

1" 150# T316THD90 DEG 

$8.20 

EA 

309S3161.25 

1-1/4" 150# 316 THD 90 D 

$14.06 

EA 

309S3161.5 

1-1/2" 150# 316 THD 90 D 

$18.75 

EA 

309S3162 

2" 150# T316THD90 DEG 

$23.70 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


METAL PIPE FITTINGS 

STAINLESS STEEL 

90 ELL MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

309ST316.125 

1/8" 150# T316 STREET 90 

$4.50 

EA 

309ST316.25 

1/4" 150# T316 STREET 90 

$4.58 

EA 

309ST316.375 

3/8" 150# T316 STREET 90 

$5.64 

EA 

309ST316.5 

1/2" 150# T316 STREET 90 

$6.63 

EA 

309ST316.75 

3/4" 150# T316 STREET 90 

$8.74 

EA 

309ST3161 

1" 150# T316 STREET 90 D 

$13.95 

EA 

309ST3161.25 

1-1/4" 150# T316 STREET 

$20.85 

EA 

309ST3161.5 

1-1/2" 150# T316 STREET 

$23.23 

EA 

309ST3162 

2" 150# T316 90 STREET 9 

$33.18 

EA 


BUSHING MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30B316.25X.125 

1/4 X 1/8" 150# T316 HEX 

$1.93 

EA 

30B316.375X.125 

3/8 X 1/8" 150# T316 HEX 

$2.20 

EA 

30B316.375X.25 

3/8 X 1/4" 150# T316 HEX 

$2.20 

EA 

30B316.5X.125 

1/2 X 1/8" 150# T316 HEX 

$2.59 

EA 

30B316.5X.25 

1/2 X 1/4" 150# T316 HEX 

$2.59 

EA 

30B316.5X.375 

1/2 X 3/8" 150# T316 HEX 

$2.59 

EA 

30B316.75X.125 

3/4 X 1/8" 150# T316 HEX 

$3.84 

EA 

30B316.75X.25 

3/4 X 1/4" 150# T316 HEX 

$3.84 

EA 

30B316.75X.375 

3/4 X 3/8" 150# T316 HEX 

$3.84 

EA 

30B316.75X.5 

3/4 X 1/2" 150# T316 HEX 

$3.84 

EA 

30B3161X.125 

1 X 1/8" 150# T316 HEX B 

$5.48 

EA 

30B3161X.25 

1 X 1/4" 150# T316 HEX B 

$5.48 

EA 

30B3161X.375 

1 X 3/8" 150# T316 HEX B 

$5.48 

EA 

30B3161X.5 

1 X 1/2" 150# T316 HEX B 

$5.48 

EA 

30B3161X.75 

1 X 3/4" 150# T316 HEX B 

$5.48 

EA 

30B3161.25X.125 

1-1/4 X 1/8" 150#T316 HE 

$10.72 

EA 

30B3161.25X.25 

1-1/4 X 1/4" 150#T316 HE 

$10.72 

EA 

30B3161.25X.375 

1-1/4 X 3/8" 150#T316 HE 

$10.72 

EA 

30B3161.25X.5 

1-1/4 X 1/2" 150#T316 HE 

$10.72 

EA 

30B3161.25X.75 

1-1/4 X 3/4" 150#T316 HE 

$10.72 

EA 

30B3161.25X1 

1-1/4 X 1" 150# T316 HEX 

$10.72 

EA 

30B3161.5X.125 

1-1/2 X 1/8" 150#T316 HE 

$12.67 

EA 

30B3161.5X.25 

1-1/2 X 1/4" 150#T316 HE 

$12.67 

EA 

30B3161.5X.375 

1-1/2 X 3/8" 150#T316 HE 

$12.67 

EA 

30B3161.5X.5 

1-1/2 X 1/2" 150#T316 HE 

$12.67 

EA 

30B3161.5X.75 

1-1/2 X 3/4" 150#T316 HE 

$12.67 

EA 

30B3161.5X1 

1-1/2 X 1" 150# T316 HEX 

$12.67 

EA 

30B3161.5X1.25 

1-1/2 X 1-1/4" 150#316 H 

$12.67 

EA 

30B3162X.125 

2X1/8" 150# T316 HEX B 

$18.00 

EA 

30B3162X.25 

2X1/4" 150# T316 HEX B 

$18.00 

EA 

30B3162X.375 

2X3/8" 150# T316 HEX B 

$18.00 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30B3162X.5 

2X1/2" 150# T316 HEX B 

$18.00 

EA 

30B3162X.75 

2X3/4" 150# T316 HEX B 

$18.00 

EA 

30B3162X1 

2 XI" 150# T316 HEX BUS 

$18.00 

EA 

30B3162X1.25 

2 X 1-1/4" 150# T316 HEX 

$18.00 

EA 

30B3162X1.5 

2 X 1-1/2" 150# T316 HEX 

$18.00 

EA 


CAP FPT 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30CAPS316.125 

1/8’ 150# T316THD CAP 

$1.60 

EA 

30CAPS316.25 

1/4" 150# T316 THD CAP 

$2.15 

EA 

30CAPS316.375 

3/8" 150# T316 THD CAP 

$2.54 

EA 

30CAPS316.5 

1/2" 150# T316 THD CAP 

$2.94 

EA 

30CAPS316.75 

3/4" 150# T316 THD CAP 

$3.37 

EA 

30CAPS3161 

1" 150# T316THD CAPS 

$5.17 

EA 

30CAPS3161.25 

1-1/4" 150# T316THD CAP 

$10.15 

EA 

30CAPS3161.5 

1-1/2" 150# T316 THD CAP 

$13.01 

EA 

30CAPS3162 

2" 150# T316THD CAP 

$16.66 

EA 


COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30FCS316.125 

1/8" 150# T316 THD COUPL 

$1.89 

EA 

30FCS316.25 

1/4" 150# T316 THD COUPL 

$1.89 

EA 

30FCS316.375 

3/8" 150# T316 THD COUPL 

$2.22 

EA 

30FCS316.5 

1/2" 150# T316 THD COUPL 

$3.24 

EA 

30FCS316.75 

3/4" 150# T316 THD COUPL 

$5.75 

EA 

30FCS3161 

1" 150# T316 THD COUPLIN 

$6.97 

EA 

30FCS3161.25 

1-1/4" 150# T316THDCOU 

$11.09 

EA 

30FCS3161.5 

1-1/2" 150# T316THD COU 

$16.22 

EA 

30FCS3162 

2" 150# T316 THD COUPLIN 

$18.55 

EA 


NIPPLE, SS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30N316.125XCL 

1/8 X CLOSE STD T316BW 

$1.78 

EA 

30N316.125X1.5 

1/8 X 1-1/2" STD 316 BW 

$2.49 

EA 

30N316.125X2 

1/8X2" STD T316BWNIP 

$3.04 

EA 

30N316.125X2.5 

1/8 X 2-1/2" STD 316 BW 

$3.57 

EA 

30N316.125X3 

1/8X3" STD T316BWNIP 

$4.12 

EA 

30N316.125X3.5 

1/8 X 3-1/2" STD 316 BW 

$4.66 

EA 

30N316.125X4 

1/8X4" STD T316BWNIP 

$5.21 

EA 

30N316.125X4.5 

1/8 X 4-1/2" STD 316 BW 

$5.75 

EA 

30N316.125X5 

1/8X5" STD T316BWNIP 

$6.30 

EA 


34 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 


STAINLESS STEEL 

NIPPLE, SS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30N316.125X5.5 

1/8 X 5-1/2" STD 316 BW 

$6.85 

EA 

30N316.125X6 

1/8X6" STD T316BWNIP 

$7.40 

EA 

30N316.25 




30N316.25XCL 

1/4 X CLOSE STD T316BW 

$1.99 

EA 

30N316.25X1.5 

1/4 X 1-1/2" STD 316 BW 

$2.56 

EA 

30N316.25X2 

1/4X2" STD T316BWNIP 

$3.12 

EA 

30N316.25X2.5 

1/4 X 2-1/2" STD 316 BW 

$3.72 

EA 

30N316.25X3 

1/4X3" STDT316 BW Nl 

$4.34 

EA 

30N316.25X3.5 

1/4 X 3-1/2" STD 316 BW 

$4.93 

EA 

30N316.25X4 

1/4X4" STD T316BWNIP 

$5.58 

EA 

30N316.25X4.5 

1/4 X 4-1/2" STD 316 BW 

$6.18 

EA 

30N316.25X5 

1/4X5" STD T316BWNIP 

$6.78 

EA 

30N316.25X5.5 

1/4 X 5-1/2" STD 316 BW 

$7.39 

EA 

30N316.25X6 

1/4X6" STD T316BWNIP 

$7.99 

EA 

30N316.375 




30N316.375XCL 

3/8 X CLOSE STD T316BW 

$2.47 

EA 

30N316.375X1.5 

3/8 X 1-1/2" STD 316 BW 

$3.08 

EA 

30N316.375X2 

3/8X2" STD T316BWNIP 

$3.78 

EA 

30N316.375X2.5 

3/8 X 2-1/2" STD 316 BW 

$4.54 

EA 

30N316.375X3 

3/8X3" STD T316BWNIP 

$5.30 

EA 

30N316.375X3.5 

3/8 X 3-1/2" STD 316 BW 

$6.05 

EA 

30N316.375X4 

3/8X4" STD T316BWNIP 

$6.81 

EA 

30N316.375X4.5 

3/8 X 4-1/2" STD 316 BW 

$7.56 

EA 

30N316.375X5 

3/8X5" STD T316BWNIP 

$8.32 

EA 

30N316.375X5.5 

3/8 X 5-1/2" STD 316 BW 

$9.07 

EA 

30N316.375X6 

3/8X6" STD T316BWNIP 

$9.83 

EA 

30N316.5 




30N316.5XCL 

1/2 X CLOSE STD T316BW 

$3.29 

EA 

30N316.5X1.5 

1/2 X 1-1/2 STD T316BW 

$4.04 

EA 

30N316.5X2 

1/2X2" STD T316BWNIP 

$4.95 

EA 

30N316.5X2.5 

1/2 X 2-1/2" STD 316 BW 

$5.98 

EA 

30N316.5X3 

1/2X3" STD T316BWNIP 

$7.02 

EA 

30N316.5X3.5 

1/2 X 3-1/2" STD 316 BW 

$8.05 

EA 

30N316.5X4 

1/2X4" STD T316BWNIP 

$9.12 

EA 

30N316.5X4.5 

1/2 X 4-1/2" STD 316 BW 

$10.15 

EA 

30N316.5X5 

1/2X5" STD T316BWNIP 

$11.07 

EA 

30N316.5X5.5 

1/2 X 5-1/2" STD 316 BW 

$12.22 

EA 

30N316.5X6 

1/2X6" STD T316BWNIP 

$13.25 

EA 

30N316.75 




30N316.75XCL 

3/4 X CLOSE STD 316 BW N 

$4.29 

EA 

30N316.75X1.5 

3/4 X 1-1/2" STD 316 BW 

$4.58 

EA 

30N316.75X2 

3/4X2" STD T316BWNIP 

$5.59 

EA 

30N316.75X2.5 

3/4 X 2-1/2" STD 316 BW 

$6.76 

EA 

30N316.75X3 

3/4X3" STD T316BWNIP 

$7.94 

EA 

30N316.75X3.5 

3/4 X 3-1/2" STD 316 BW 

$9.11 

EA 

30N316.75X4 

3/4X4" STD 316 BW NIPP 

$10.28 

EA 

30N316.75X4.5 

3/4 X 4-1/2" STD 316 BW 

$11.45 

EA 

30N316.75X5 

3/4X5" STD 316 BW NIPP 

$12.62 

EA 

30N316.75X5.5 

3/4 X 5-1/2" STD 316 BW 

$13.79 

EA 

30N316.75X6 

3/4X6" STD 316 BW NIPP 

$14.97 

EA 

30N3161 




30N3161XCL 

1 X CLOSE STD 316 BW NIP 

$5.95 

EA 

30N3161X2 

1 X 2" STD 316 BW NIPPLE 

$7.55 

EA 

30N3161X2.5 

1 X 2-1/2" STD 316 BW Nl 

$9.06 

EA 

30N3161X3 

1 X 3" STD 316 BW NIPPLE 

$10.65 

EA 

30N3161X3.5 

1 X 3-1/2" STD 316 BW Nl 

$12.24 

EA 

30N3161X4 

1 X 4" STD 316 BW NIPPLE 

$13.84 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30N3161X4.5 

1 X 4-1/2" STD 316 BW Nl 

$15.43 

EA 

30N3161X5 

1 X 5" STD 316 BW NIPPLE 

$17.03 

EA 

30N3161X5.5 

1 X 5-1/2" STD 316 BW Nl 

$18.62 

EA 

30N3161X6 

1 X 6" STD 316 BW NIPPLE 

$20.21 

EA 

30N3161.25 




30N3161.25XCL 

1-1/4 X CLOSE STD 316 BW 

$8.14 

EA 

30N3161.25X2 

1-1/4 X 2" STD 316 BW Nl 

$9.68 

EA 

30N3161.25X2.5 

1-1/4 X 2-1/2" STD 316 B 

$11.61 

EA 

30N3161.25X3 

1-1/4 X 3" STD 316 BW Nl 

$13.67 

EA 

30N3161.25X3.5 

1-1/4 X 3-1/2" STD 316 B 

$15.72 

EA 

30N3161.25X4 

1-1/4 X 4" STD 316 BW Nl 

$17.78 

EA 

30N3161.25X4.5 

1-1/4 X 4-1/2" STD 316 B 

$19.83 

EA 

30N3161.25X5 

1-1/4 X 5" STD 316 BW Nl 

$21.88 

EA 

30N3161.25X5.5 

1-1/4 X 5-1/2" STD 316 B 

$23.94 

EA 

30N3161.25X6 

1-1/4 X6" STD 316 BW NIP 

$25.99 

EA 

30N3161.5 




30N3161.5XCL 

1-1/2 X CLOSE STD 316 BW 

$10.06 

EA 

30N3161.5X2 

1-1/2 X 2" STD 316 BW Nl 

$11.13 

EA 

30N3161.5X2.5 

1-1/2 X 2-1/2" STD 316 B 

$13.55 

EA 

30N3161.5X3 

1-1/2 X 3" STD 316 BW Nl 

$15.98 

EA 

30N3161.5X3.5 

1-1/2 X 3-1/2" STD 316 B 

$18.41 

EA 

30N3161.5X4 

1-1/2 X 4" STD 316 BW Nl 

$20.84 

EA 

30N3161.5X4.5 

1-1/2 X 4-1/2" STD 316 B 

$23.26 

EA 

30N3161.5X5 

1-1/2 X 5" STD 316 BW Nl 

$25.69 

EA 

30N3161.5X5.5 

1-1/2 X 5-1/2" STD 316 B 

$28.12 

EA 

30N3161.5X6 

1-1/2 X 6" STD 316 BW Nl 

$30.54 

EA 

30N3162 




30N3162XCL 

2 X CLOSE STD 316 BW NIP 

$15.62 

EA 

30N3162X2.5 

2 X 2-1/2" STD 316 BW Nl 

$17.87 

EA 

30N3162X3 

2X3" STD 316 BW NIPPLE 

$20.87 

EA 

30N3162X3.5 

2 X 3-1/2" STD 316 BW Nl 

$24.07 

EA 

30N3162X4 

2X4" STD 316 BW NIPPLE 

$27.27 

EA 

30N3162X4.5 

2 X 4-1/2" STD 316 BW Nl 

$30.47 

EA 

30N3162X5 

2X5" STD 316 BW NIPPLE 

$33.67 

EA 

30N3162X5.5 

2 X 5-1/2" STD 316 BW Nl 

$36.86 

EA 

30N3162X6 

2X6" STD 316 BW NIPPLE 

$40.06 

EA 


PLUG MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30XPL316.125 

1/8" 150# 316 HEX PLUG 

$1.30 

EA 

30XPL316.25 

1/4" 150# 316 HEX PLUG 

$1.30 

EA 

30XPL316.375 

3/8" 150# 316 HEX PLUG 

$1.71 

EA 

30XPL316.5 

1/2" 150# 316 HEX PLUG 

$2.19 

EA 

30XPL316.75 

3/4" 150# 316 HEX PLUG 

$3.22 

EA 

30XPL3161 

1" 150# 316 HEX PLUG 

$5.91 

EA 

30XPL3161.25 

1-1/4" 150# 316 HEX PLUG 

$10.20 

EA 

30XPL3161.5 

1-1/2" 150# 316 HEX PLUG 

$12.07 

EA 

30XPL3162 

2" 150# 316 HEX PLUG 

$17.42 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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METAL PIPE FITTINGS 

STAINLESS STEEL 

REDUCING CPLG FPT SS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30R316.25X.125 

1/4 X 1/8" 150# T316 RED 

$3.12 

EA 

30R316.375X.125 

3/8 X 1/8" 150# T316 RED 

$3.43 

EA 

30R316.375X.25 

3/8 X 1/4" 150# T316 RED 

$3.43 

EA 

30R316.5X.125 

1/2 X 1/8" 150# T316 RED 

$4.15 

EA 

30R316.5X.25 

1/2 X 1/4" 150# T316 RED 

$4.15 

EA 

30R316.5X.375 

1/2 X 3/8" 150# T316 RED 

$4.15 

EA 

30R316.75X.25 

3/4 X 1/4" 150# T316 RED 

$5.32 

EA 

30R316.75X.375 

3/4 X 3/8" 150# T316 RED 

$5.32 

EA 

30R316.75X.5 

3/4 X 1/2" 150# T316 RED 

$5.32 

EA 

30R3161X.25 

1 X 1/4" 150# T316 REDUC 

$8.79 

EA 

30R3161X.375 

1 X 3/8" 150# T316 REDUC 

$8.79 

EA 

30R3161X.5 

1 X 1/2" 150# T316 REDUC 

$8.79 

EA 

30R3161X.75 

1 X 3/4" 150# T316 REDUC 

$8.79 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30TS316.125 

1/8" 150# 316 THD TEE 

$4.18 

EA 

30TS316.25 

1/4" 150# 316 THD TEE 

$4.18 

EA 

30TS316.375 

3/8" 150# 316 THD TEE 

$5.54 

EA 

30TS316.5 

1/2" 150# 316 THD TEE 

$5.84 

EA 

30TS316.75 

3/4" 150# 316 THD TEE 

$8.61 

EA 

30TS3161 

1" 150# 316 THD TEE 

$10.80 

EA 

30TS3161.25 

1-1/4" 150# 316 THD TEE 

$21.51 

EA 

30TS3161.5 

1-1/2" 150# 316 THD TEE 

$26.10 

EA 

30TS3162 

2" 150# 316 THD TEE 

$33.62 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30UNS3161.5 

1-1/2" 150# 316 THD UNIO 

$41.65 

EA 

30UNS3162 

2" 150# 316 THD UNION 

$49.67 

EA 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


PVC SCH 40 WHT 

11-1/4 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

411-030 

3" 11-1/4 DEG ELBOW 

$17.69 

EA 

411-040 

4 SCH 40 SOC 11-1/4 

$31.77 

EA 

411-060F 

6" PVC 40 11-1/4 ELL 

$33.94 

EA 


22-1/2 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

416-020 

2 PVC 40 22 1/2 DEG ELL 

$4.38 

EA 

416-030 

3 PVC 40 22 1/2 DEG ELL 

$17.69 

EA 

416-040 

4 PVC 40 22 1/2 DEG ELL 

$31.77 

EA 

416-060F 

6 PVC 40 22 1/2 DEG ELL 

$39.93 

EA 

416-080F 

8 PVC 40 22 1/2 DEG ELL 

$57.38 

EA 


30 ELL SOC 



UNION FPT 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30UNS316.125 

1/8" 150# 316 THD UNION 

$10.04 

EA 

30UNS316.25 

1/4" 150# 316 THD UNION 

$10.04 

EA 

30UNS316.375 

3/8" 150# 316 THD UNION 

$10.21 

EA 

30UNS316.5 

1/2" 150# 316 THD UNION 

$11.09 

EA 

30UNS316.75 

3/4" 150# 316 THD UNION 

$14.06 

EA 

30UNS3161 

1" 150# 316 THD UNION 

$21.22 

EA 

30UNS3161.25 

1-1/4" 150# 316 THD UNIO 

$36.70 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

415-030F 

3 PVC 40 30 DEG ELL 

$17.54 

EA 

415-040 F 

4 PVC 40 30 DEG ELL 

$21.14 

EA 

415-060F 

6 PVC 40 30 DEG ELL 

$33.94 

EA 


45 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

417-005 11/2 PVC 40 SOC 45 | $0.72|EA | 


36 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 


45 ELL SOC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

417-007 

3/4 PVC 40 SOC 45 

$1.12 

EA 

417-010 

1 PVC 40 SOC 45 

$1.34 

EA 

417-012 

1 1/4 PVC 40 SOC 45 

$1.87 

EA 

417-015 

1 1/2 PVC 40 SOC 45 

$2.35 

EA 

417-020 

2 PVC 40 SOC 45 

$3.06 

EA 

417-025 

2 1/2 PVC 40 SOC 45 

$7.98 

EA 

417-030 

3 PVC 40 SOC 45 

$12.39 

EA 

417-040 

4 PVC 40 SOC 45 

$22.23 

EA 

417-050 

5 PVC 40 SOC 45 

$44.09 

EA 

417-060 

6 PVC 40 SOC 45 

$54.91 

EA 

417-080 

8 PVC 40 SOC 45 

$132.06 

EA 

417-100 

10 PVC 40 SOC 45 

$240.64 

EA 

417-120 

12 PVC 40 SOC 45 

$356.61 

EA 


45 SWEEP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

417-007SWP 

3/4" SCH 40 ST 45 STD RA 

$0.94 

EA 

417-010SWP 

1" SCH 40 ST 45 STD RADI 

$1.49 

EA 

417-020SWP 

2" PVC SCH 40 ST 45 UL 

$13.92 

EA 

417-040SWP 

4" PVC SCH 40 ST 45 SWEE 

$32.00 

EA 


90 ELL FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

408-005 

1/2 PVC 40 TRD 90 

$1.05 

EA 

408-007 

3/4 PVC 40 TRD 90 

$1.57 

EA 

408-010 

1 PVC 40 TRD 90 

$3.34 

EA 

408-012 

1 1/4 PVC 40 TRD 90 

$3.57 

EA 

408-015 

1 1/2 PVC 40 TRD 90 

$4.51 

EA 

408-020 

2 PVC 40 TRD 90 

$6.85 

EA 


90 ELL MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

412-005 11/2 PVC 40 MPT X FPT 90 | $1.28|EA | 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

412-007 

3/4 PVC 40 MPT X FPT 90 

$1.57 

EA 

412-010 

1 PVC 40 MPT X FPT 90 

$2.69 

EA 

412-012 

1 1/4 PVC 40 MPT X FPT 9 

$3.34 

EA 

412-015 

1 1/2 PVC 40 MPT X FPT 9 

$3.62 

EA 

412-020 

2 PVC 40 MPT X FPT 90 

$6.91 

EA 


90 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

406-003 

3/8 PVC 40 SOC 90 

$2.20 

EA 

406-005 

1/2 PVC 40 SOC 90 

$0.44 

EA 

406-007 

3/4 PVC 40 SOC 90 

$0.49 

EA 

406-010 

1 PVC 40 SOC 90 

$0.88 

EA 

406-012 

1 1/4 PVC 40 SOC 90 

$1.56 

EA 

406-015 

1 1/2 PVC 40 SOC 90 

$1.67 

EA 

406-020 

2 PVC 40 SOC 90 

$2.62 

EA 

406-025 

2 1/2 PVC 40 SOC 90 

$7.97 

EA 

406-030 

3 PVC 40 SOC 90 

$9.54 

EA 

406-040 

4 PVC 40 SOC 90 

$17.06 

EA 

406-050 

5 PVC 40 SOC 90 

$44.09 

EA 

406-060 

6 PVC 40 SOC 90 

$54.25 

EA 

406-080 

8 PVC 40 SOC 90 

$139.71 

EA 

406-100 

10 PVC 40 SOC 90 

$368.35 

EA 

406-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 SOC 90 

$0.88 

EA 

406-120 

12 PVC 40 SOC 90 

$494.03 

EA 

406-131 

1 X 3/4 PVC 40 SOC 90 

$1.57 

EA 

406-211 

11/2X1 PVC 40 SOC 90 

$3.94 

EA 

406-251 

2X11/2 PVC 40 SOC 90 

$6.73 

EA 


90 ELL SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

407-005 

1/2 PVC 40 S X FPT 90 

$0.54 

EA 

407-007 

3/4 PVC 40 S X FPT 90 

$0.62 

EA 

407-010 

1 PVC 40 S X FPT 90 

$1.17 

EA 

407-012 

1 1/4 PVC 40 SX FPT 90 

$1.96 

EA 

407-015 

1 1/2 PVC 40 SX FPT 90 

$2.17 

EA 

407-020 

2 PVC 40 S X FPT 90 

$5.61 

EA 

407-025 

2 1/2 PVC 40 S X FPT 90 

$13.85 

EA 

407-030 

3 PVC 40 S X FPT 90 

$20.76 

EA 

407-040 

4 PVC 40 S X FPT 90 

$31.47 

EA 

407-074 

1/2 X 3/4 PVC 40 S X FPT 

$1.38 

EA 

407-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 S X FPT 

$0.65 

EA 

407-130 

1 X 1/2 PVC 40 S X FPT 9 

$1.80 

EA 

407-131 

1 X 3/4 PVC 40 S X FPT 9 

$1.80 

EA 

407-168 

11/4X1 PVC 40 S X FPT 

$2.62 

EA 

407-211 

11/2X1 PVC 40 S X FPT 

$4.35 

EA 

407-251 

2X11/2 PVC 40 SX FPT 

$7.52 

EA 



Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 

90 ELL SOC X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

410-005 

1/2 PVC 40 S X MPT 90 

$0.95 

EA 

410-007 

3/4 PVC 40 S X MPT 90 

$1.12 

EA 

410-010 

1 PVC 40 SX MPT 90 

$1.87 

EA 

410-012 

1 1/4 PVC 40 SX MPT 90 

$2.62 

EA 

410-015 

1 1/2 PVC 40 SX MPT 90 

$2.74 

EA 

410-020 

2 PVC 40 S X MPT 90 

$6.74 

EA 


90 ELL SOC X SPG 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

409-005 

1/2 PVC 40 SOC X SPG 90 

$1.23 

EA 

409-007 

3/4 PVC 40 SOC X SPG 90 

$1.51 

EA 

409-010 

1 PVC 40 SOC X SPG 90 

$2.62 

EA 

409-012 

1 1/4 PVC 40 SOC X SPG 9 

$3.13 

EA 

409-015 

1 1/2 PVC 40 SOC X SPG 9 

$3.46 

EA 

409-020 

2 PVC 40 SOC X SPG 90 

$6.67 

EA 


90 SWEEP 


ADAPTER BARB X SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

474-005 

1/2 PVC 40 INS X SLIP AD 

$1.40 

EA 

474-007 

3/4 PVC 40 INS X SLIP AD 

$1.68 

EA 

474-010 

1 PVC 40 INS X SLIP ADAP 

$1.78 

EA 

474-015 

1 1/2 PVC 40 INS X SLIP 

$3.13 

EA 

474-020 

2 PVC 40 INS X SLIP ADAP 

$5.80 

EA 


ADAPTER BARB X SPG 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

460-007 

3/4" INS X SPIGOT ADAPTO 

$2.02 

EA 

460-010 

1" INS X SPIGOT ADAPTOR 

$2.11 

EA 

460-020 

2" INS X SPIGOT ADAPTOR 

$3.88 

EA 


ADAPTER BUSHING IPS X PIP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

431-060 

6" IPS X PIP ADAPTER BUS 

$18.82 

EA 

431-080 

8" IPS X PIP ADAPTER BUS 

$23.18 

EA 

431-100F 

10" IPS X PIP ADAPTER BU 

$23.92 

EA 

431-120F 

12" IPS X PIP ADAPTER BU 

$36.53 

EA 


ADAPTER SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

406-007SWP 

3/4" SCH 40 ST 90 STD RA 

$1.00 

EA 

406-010SWP 

1" SCH 40 ST 90 STD RADI 

$1.56 

EA 

406-020SWP 

2" SCH 40 ST 90 24" RADI 

$13.52 

EA 

406-030SWP 

3" SCH 40 ST 90 36" RADI 

$26.95 

EA 

406-040SWP 

4" SCH 40 ST 90 36" RADI 

$41.00 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

435-005 

1/2 PVC 40 FA 

$0.49 

EA 

435-007 

3/4 PVC 40 FA 

$0.62 

EA 

435-010 

1 PVC 40 FA 

$0.72 

EA 

435-012 

1 1/4 PVC 40 FA 

$1.12 

EA 

435-015 

1 1/2 PVC 40 FA 

$1.28 

EA 

435-020 

2 PVC 40 FA 

$1.72 

EA 

435-025 

2 1/2 PVC 40 FA 

$4.35 

EA 

435-030 

3 PVC 40 FA 

$5.85 

EA 

435-040 

4 PVC 40 FA 

$9.69 

EA 

435-050 

5 PVC 40 FA 

$25.09 

EA 

435-060 

6 PVC 40 FA 

$35.66 

EA 

435-072 

1/2 X 1/4 PVC 40SXTF 

$0.88 

EA 


38 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 


ADAPTER SOC X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

435-074 

1/2 X 3/4 PVC 40 S X T F 

$0.88 

EA 

435-080 

8 PVC 40 FA 

$67.23 

EA 

435-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 S X T F 

$0.88 

EA 

435-102 

3/4 X 1 PVC 40 S X T FA 

$1.17 

EA 

435-130 

1 X 1/2 PVC 40 S X T FA 

$1.17 

EA 

435-131 

1 X 3/4 PVC 40 S X T FA 

$1.17 

EA 


ADAPTER SOC X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

436-005 

1/2 PVC 40 MA 

$0.40 

EA 

436-007 

3/4 PVC 40 MA 

$0.44 

EA 

436-010 

1 PVC 40 MA 

$0.78 

EA 

436-012 

1 1/4 PVC 40 MA 

$0.95 

EA 

436-015 

1 1/2 PVC 40 MA 

$1.28 

EA 

436-020 

2 PVC 40 MA 

$1.68 

EA 

436-025 

2 1/2 PVC 40 MA 

$4.96 

EA 

436-030 

3 PVC 40 MA 

$7.25 

EA 

436-040 

4 PVC 40 MA 

$9.25 

EA 

436-050 

5 PVC 40 MA 

$15.25 

EA 

436-060 

6 PVC 40 MA 

$24.13 

EA 

436-073 

1/2 X 3/8 PVC 40 T X S M 

$0.78 

EA 

436-074 

1/2 X 3/4 PVC 40 T X S M 

$0.78 

EA 

436-080 

8 PVC 40 MA 

$109.66 

EA 

436-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 T X S M 

$0.72 

EA 

436-102 

3/4 X 1 PVC 40 T X S MA 

$1.12 

EA 

436-131 

1 X 3/4 PVC 40 T X S MA 

$2.40 

EA 

436-132 

1X11/4 PVC 40 T X S M 

$2.62 

EA 

436-168 

11/4X1 PVC 40 T X S M 

$2.95 

EA 

436-169 

11/4X1 1/2 PVC 40 T X 

$2.95 

EA 

436-212 

11/2X1 1/4 PVC 40 T X 

$3.56 

EA 

436-213 

1 1/2X2 PVC 40 TXS M 

$3.56 

EA 

436-251 

2X11/2 PVC40TXSM 

$4.07 

EA 

436-252 

2X2 1/2 PVC 40 TXS M 

$6.33 

EA 

436-294 

2 1/2X3 PVC 40 TXS M 

$7.66 

EA 

436-296 

2 1/2X4 PVC 40 TXS M 

$11.75 

EA 

436-342 

3X4 PVC 40 T X S MA 

$12.25 

EA 


ADAPTER SPG X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

478-007 

3/4 PVC 40 SPG X FPT ADA 

$0.65 

EA 

478-010 

1 PVC 40 SPG X FPT ADAPT 

$1.03 

EA 

478-012 

1 1/4 PVC 40 SPG X FPT A 

$1.44 

EA 

478-015 

1 1/2 PVC 40 SPG X FPT A 

$1.78 

EA 

478-020 

2 PVC 40 SPG X FPT ADAPT 

$2.62 

EA 

478-030 

3 PVC 40 SPG X FPT ADAPT 

$8.87 

EA 

478-040 

4 PVC 40 SPG X FPT ADAPT 

$14.73 

EA 


ADAPTER, GARDEN HOSE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AP-100 

3/4 FGHT CAP 

$0.94 

EA 

AP-105 

1/2 FIPTX3/4 FGHT 

$1.62 

EA 

AP-106 

3/4 FIPT X 3/4 FGHT 

$1.62 

EA 

N-1 

3/4 PVC MPT X MGHT NIPPL 

$1.96 

EA 

N-3 

3/4 PVC MGHT X 1/2 MPT N 

$0.74 

EA 

W-101 

GH WASHER W/SS SCREEN 

$0.60 

EA 


BUSHING MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

439-052 

3/8 X 1/4 PVC 40 TRD 

$2.07 

EA 

439-072 

1/2 X 1/4 PVC 40 TRD 

$2.07 

EA 

439-073 

1/2 X 3/8 PVC 40 TRD 

$2.07 

EA 

439-098 

3/4 X 1/4 PVC 40 TRD 

$1.28 

EA 

439-099 

3/4 X 3/8 PVC 40 TRD 

$1.28 

EA 

439-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 TRD 

$1.28 

EA 

439-130 

1X1/2 PVC 40 TRD BUSH 

$1.80 

EA 

439-131 

1 X 3/4 PVC 40 TRD BUSH 

$1.80 

EA 

439-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 40 TRD 

$2.67 

EA 

439-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 40 TRD 

$2.67 

EA 

439-168 

11/4X1 PVC 40 TRD 

$2.67 

EA 

439-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 40 TRD 

$3.23 

EA 

439-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 40 TRD 

$3.23 

EA 

439-211 

11/2X1 PVC 40 TRD 

$3.23 

EA 

439-212 

11/2X1 1/4 PVC 40 TRD 

$3.23 

EA 

439-249 

2 X 1 PVC 40 TRD BUSH 

$3.46 

EA 

439-250 

2X11/4 PVC 40 TRD 

$3.46 

EA 

439-251 

2X11/2 PVC 40 TRD 

$3.46 

EA 

439-292 

2 1/2X2 PVC 40 TRD BUS 

$12.09 

EA 

439-338 

3X2 PVC 40 TRD BUSH 

$14.29 

EA 

439-339 

3X2 1/2 PVC 40 TRD BUS 

$14.29 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

478-005 11/2 PVC 40 SPG X FPT ADA | $0.55|EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 

BUSHING SPG X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

438-071 

1/2 X 1/8 PVC 40SXTB 

$0.95 

EA 

438-072 

1/2 X 1/4 PVC 40SXTB 

$0.95 

EA 

438-073 

1/2 X 3/8 PVC 40 S X T B 

$0.95 

EA 

438-098 

3/4 X 1/4 PVC 40 S X T B 

$0.95 

EA 

438-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 S X T B 

$0.72 

EA 

438-129 

1 X 3/8 PVC 40 S X T BUS 

$1.17 

EA 

438-130 

1 X 1/2 PVC 40 S XT BUS 

$1.17 

EA 

438-131 

1 X 3/4 PVC 40 S X T BUS 

$1.17 

EA 

438-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 40 S XT 

$1.80 

EA 

438-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 40 S X T 

$1.80 

EA 

438-168 

11/4X1 PVC 40 S X T B 

$1.80 

EA 

438-207 

1 1/2 X 1/4 PVC 40 S X T 

$2.07 

EA 

438-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 40 S X T 

$2.07 

EA 

438-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 40 S X T 

$2.07 

EA 

438-211 

11/2X1 PVC 40 S XT B 

$2.07 

EA 

438-212 

11/2X1 1/4 PVC40SXT 

$2.07 

EA 

438-245 

2X1/4 PVC 40 S XT BUS 

$2.78 

EA 

438-247 

2X1/2 PVC 40 S XT BUS 

$2.78 

EA 

438-248 

2 X 3/4 PVC 40 S X T BUS 

$2.78 

EA 

438-249 

2 X 1 PVC 40 S X T BUSH 

$2.78 

EA 

438-250 

2X11/4 PVC 40 S X T B 

$2.78 

EA 

438-251 

2X11/2 PVC 40 S X T B 

$2.78 

EA 

438-287 

2 1/2 X 1/2 PVC 40SXT 

$4.01 

EA 

438-288 

2 1/2 X 3/4 PVC 40 S X T 

$4.01 

EA 

438-289 

2 1/2X1 PVC 40 S X T B 

$4.01 

EA 

438-290 

2 1/2X1 1/4 PVC40SXT 

$4.01 

EA 

438-291 

2 1/2X1 1/2 PVC40SXT 

$4.01 

EA 

438-292 

2 1/2X2 PVC 40SXTB 

$4.01 

EA 

438-333 

3X1/2 PVC 40 S XT BUS 

$4.40 

EA 

438-334 

3 X 3/4 PVC 40 S X T BUS 

$4.63 

EA 

438-335 

3 X 1 PVC 40 S X T BUSH 

$4.63 

EA 

438-336 

3X11/4 PVC 40 S X T B 

$4.63 

EA 

438-337 

3X11/2 PVC 40 S XT B 

$4.63 

EA 

438-338 

3X2 PVC 40 S X T BUSH 

$4.63 

EA 

438-339 

3X2 1/2 PVC 40SXTB 

$4.63 

EA 

438-420 

4X2 PVC 40 S X T BUSH 

$10.33 

EA 

438-421 

4X2 1/2 PVC 40SXTB 

$10.33 

EA 

438-422 

4X3 PVC 40 S X T BUSH 

$10.33 

EA 

438-488 

5X3 PVC 40 S X T BUSH 

$20.15 

EA 

438-490 

5X4 PVC 40 S XT BUSH 

$20.15 

EA 

438-528 

6X2 PVC 40 S X T BUSH 

$37.83 

EA 

438-530 

6X3 PVC 40 S X T BUSH 

$37.83 

EA 

438-532 

6X4 PVC 40 S XT BUSH 

$37.83 

EA 

438-534 

6X5 PVC 40 S X T BUSH 

$37.83 

EA 


BUSHING SPG XSOC 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

437-072 

1/2 X 1/4 PVC 40 SOC BUS 

$0.83 

EA 

437-073 

1/2 X 3/8 PVC 40 SOC BUS 

$0.83 

EA 

437-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 SOC BUS 

$0.45 

EA 

437-130 

1X1/2 PVC 40 SOC BUSH 

$0.83 

EA 

437-131 

1 X 3/4 PVC 40 SOC BUSH 

$0.83 

EA 

437-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 40 SOC B 

$1.12 

EA 

437-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 40 SOC B 

$1.12 

EA 

437-168 

11/4X1 PVC 40 SOC BUS 

$1.12 

EA 

437-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 40 SOC B 

$1.18 

EA 

437-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 40 SOC B 

$1.18 

EA 

437-211 

11/2X1 PVC 40 SOC BUS 

$1.18 

EA 

437-212 

11/2X1 1/4 PVC 40 SOC 

$1.18 

EA 

437-247 

2X1/2 PVC 40 SOC BUSH 

$1.96 

EA 

437-248 

2 X 3/4 PVC 40 SOC BUSH 

$1.96 

EA 

437-249 

2 X 1 PVC 40 SOC BUSH 

$1.96 

EA 

437-250 

2X11/4 PVC 40 SOC BUS 

$1.96 

EA 

437-251 

2X11/2 PVC 40 SOC BUS 

$1.96 

EA 

437-287 

2 1/2X1/2 PVC 40 SOC B 

$3.14 

EA 

437-288 

2 1/2 X 3/4 PVC 40 SOC B 

$3.14 

EA 

437-289 

2 1/2X1 PVC 40 SOC BUS 

$3.14 

EA 

437-290 

2 1/2X1 1/4 PVC 40 SOC 

$3.14 

EA 

437-291 

2 1/2X1 1/2 PVC 40 SOC 

$3.14 

EA 

437-292 

2 1/2X2 PVC 40 SOC BUS 

$3.14 

EA 

437-334 

3 X 3/4 PVC 40 SOC BUSH 

$4.63 

EA 

437-335 

3 X 1 PVC 40 SOC BUSH 

$4.63 

EA 

437-336 

3X11/4 PVC 40 SOC BUS 

$4.63 

EA 

437-337 

3X11/2 PVC 40 SOC BUS 

$4.63 

EA 

437-338 

3X2 PVC 40 SOC BUSH 

$4.63 

EA 

437-339 

3X2 1/2 PVC 40 SOC BUS 

$4.63 

EA 

437-420 

4X2 PVC 40 SOC BUSH 

$10.35 

EA 

437-421 

4X2 1/2 PVC 40 SOC BUS 

$10.35 

EA 

437-422 

4X3 PVC 40 SOC BUSH 

$10.35 

EA 

437-486 

5X2 PVC 40 SOC BUSH 

$14.55 

EA 

437-488 

5X3 PVC 40 SOC BUSH 

$14.55 

EA 

437-490 

5X4 PVC 40 SOC BUSH 

$14.55 

EA 

437-528 

6X2 PVC 40 SOC BUSH 

$25.64 

EA 

437-530 

6X3 PVC 40 SOC BUSH 

$25.64 

EA 

437-532 

6X4 PVC 40 SOC BUSH 

$25.64 

EA 

437-534 

6X5 PVC 40 SOC BUSH 

$25.64 

EA 

437-582 

8X4 PVC 40 SOC BUSH 

$101.13 

EA 

437-585 

8X6 PVC 40 SOC BUSH 

$89.40 

EA 

437-626 

10X6 PVC 40 SOC BUSH 

$170.34 

EA 

437-628 

10X8 PVC 40 SOC BUSH 

$170.34 

EA 

437-668 

12X8 PVC 40 SOC BUSH 

$189.43 

EA 

437-670 

12X10 PVC 40 SOC BUSH 

$189.43 

EA 


40 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
0^11 the products listed. 



























































































































800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 


COUPLING DEEP SOC 



CAP FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

448-003 

3/8 PVC 40 TRD CAP 

$1.51 

EA 

448-005 

1/2 PVC 40 TRD CAP 

$0.83 

EA 

448-007 

3/4 PVC 40 TRD CAP 

$0.95 

EA 

448-010 

1 PVC 40 TRD CAP 

$1.45 

EA 

448-012 

1 1/4 PVC 40 TRD CAP 

$1.72 

EA 

448-015 

1 1/2 PVC 40 TRD CAP 

$1.80 

EA 

448-020 

2 PVC 40 TRD CAP 

$3.18 

EA 

448-025 

2 1/2 PVC 40 TRD CAP 

$4.69 

EA 

448-030 

3 PVC 40 TRD CAP 

$6.13 

EA 

448-040 

4 PVC 40 TRD CAP 

$10.75 

EA 

448-050 

5 PVC 40 TRD CAP 

$20.83 

EA 

448-060 

6 PVC 40 TRD CAP 

$25.41 

EA 


CAP SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

447-003 

3/8 PVC 40 SOC CAP 

$1.12 

EA 

447-005 

1/2 PVC 40 SOC CAP 

$0.40 

EA 

447-007 

3/4 PVC 40 SOC CAP 

$0.45 

EA 

447-010 

1 PVC 40 SOC CAP 

$0.72 

EA 

447-012 

1 1/4 PVC 40 SOC CAP 

$1.02 

EA 

447-015 

1 1/2 PVC 40 SOC CAP 

$1.12 

EA 

447-020 

2 PVC 40 SOC CAP 

$1.34 

EA 

447-025 

2 1/2 PVC 40 SOC CAP 

$4.28 

EA 

447-030 

3 PVC 40 SOC CAP 

$4.69 

EA 

447-040 

4 PVC 40 SOC CAP 

$10.66 

EA 

447-050 

5 PVC 40 SOC CAP 

$17.89 

EA 

447-060 

6 PVC 40 SOC CAP 

$25.55 

EA 

447-080 

8 PVC 40 SOC CAP 

$64.17 

EA 

447-1 OOF 

10" PVC 40 *DOMED* CAP 

$108.09 

EA 

447-120F 

12" PVC 40 *DOMED* CAP 

$157.02 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

479-015 

1 1/2 PVC 40 DEEP SOC CP 

$2.67 

EA 

479-020 

2 PVC 40 DEEP SOC CPLG 

$4.42 

EA 


COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

430-005 

1/2 PVC 40 TRD CPLG 

$0.55 

EA 

430-007 

3/4 PVC 40 TRD CPLG 

$1.02 

EA 

430-010 

1 PVC 40 TRD CPLG 

$1.34 

EA 


COUPLING SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

429-003 

3/8 PVC 40 SOC CPLG 

$0.78 

EA 

429-005 

1/2 PVC 40 SOC CPLG 

$0.29 

EA 

429-007 

3/4 PVC 40 SOC CPLG 

$0.40 

EA 

429-010 

1 PVC 40 SOC CPLG 

$0.69 

EA 

429-012 

1 1/4 PVC 40 SOC CPLG 

$0.95 

EA 

429-015 

1 1/2 PVC 40 SOC CPLG 

$1.02 

EA 

429-020 

2 PVC 40 SOC CPLG 

$1.57 

EA 

429-025 

2 1/2 PVC 40 SOC CPLG 

$3.46 

EA 

429-030 

3 PVC 40 SOC CPLG 

$5.41 

EA 

429-040 

4 PVC 40 SOC CPLG 

$7.82 

EA 

429-050 

5 PVC 40 SOC CPLG 

$14.34 

EA 

429-060 

6 PVC 40 SOC CPLG 

$24.75 

EA 

429-080 

8 PVC 40 SOC CPLG 

$46.22 

EA 


CROSS SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

420-005 

1/2 PVC 40 SOC CROSS 

$1.67 

EA 

420-007 

3/4 PVC 40 SOC CROSS 

$2.78 

EA 

420-010 

1 PVC 40 SOC CROSS 

$3.46 

EA 

420-012 

1 1/4 PVC 40 SOC CROSS 

$4.57 

EA 

420-015 

1 1/2 PVC 40 SOC CROSS 

$5.18 

EA 

420-020 

2 PVC 40 SOC CROSS 

$7.64 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 


CROSS SOC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

420-025 

2 1/2 PVC 40 SOC CROSS 

$16.19 

EA 

420-030 

3 PVC 40 SOC CROSS 

$19.86 

EA 

420-040 

4 PVC 40 SOC CROSS 

$29.43 

EA 


PLUG MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

450-003 

3/8 PVC 40 TRD PLUG 

$1.22 

EA 

450-005 

1/2 PVC 40 TRD PLUG 

$1.18 

EA 

450-007 

3/4 PVC 40 TRD PLUG 

$1.27 

EA 

450-010 

1 PVC 40 TRD PLUG 

$2.07 

EA 

450-012 

1 1/4 PVC 40 TRD PLUG 

$2.18 

EA 

450-015 

1 1/2 PVC 40 TRD PLUG 

$2.34 

EA 

450-020 

2 PVC 40 TRD PLUG 

$3.02 

EA 

450-025 

2 1/2 PVC 40 TRD PLUG 

$4.19 

EA 

450-030 

3 PVC 40 TRD PLUG 

$6.35 

EA 

450-040 

4 PVC 40 TRD PLUG 

$14.33 

EA 

450-060 

6 PVC 40 TRD PLUG 

$42.00 

EA 


PLUG SPIGOT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

449-005 

1/2 PVC 40 SPG PLUG 

$0.95 

EA 

449-007 

3/4 PVC 40 SPG PLUG 

$1.12 

EA 

449-010 

1 PVC 40 SPG PLUG 

$1.34 

EA 

449-012 

1 1/4 40 SPG PLUG 

$1.80 

EA 

449-015 

1 1/2 40 SPG PLUG 

$2.29 

EA 

449-020 

2 PVC 40 SPG PLUG 

$2.83 

EA 

449-025 

2 1/2 PVC 40 SPG PLUG 

$4.84 

EA 

449-030 

3 PVC 40 SPG PLUG 

$6.40 

EA 

449-040 

4 PVC 40 SPG PLUG 

$14.49 

EA 


REDUCING CPLG SOC 



- 








ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

429-101 |3/4 X1/2 PVC 40 SOC CPL | $0.72 |EA | 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

429-131 

1 X 3/4 PVC 40 SOC CPLG 

$1.23 

EA 

429-168 

1 1/4X1 PVC 40 SOC CPL 

$2.07 

EA 

429-212 

11/2X1 1/4 PVC 40 SOC 

$2.20 

EA 

429-251 

2X11/2 PVC 40 SOC CPL 

$3.49 

EA 

429-338 

3X2 PVC 40 SOC CPLG 

$18.78 

EA 

429-420 

4X2 PVC 40 SOC CPLG 

$22.74 

EA 

429-422 

4X3 PVC 40 SOC CPLG 

$23.45 

EA 

429-532 

6X4 PVC 40 CPLG 

$30.96 

EA 


SADDLE SOC 


o 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

463-337 

3X11/2 PVC 40 SOC SAD 

$18.75 

EA 

463-419 

4X11/2 PVC 40 SOC SAD 

$25.05 

EA 

463-527 

6X11/2 PVC 40 SOC SAD 

$37.58 

EA 

463-532 

6X4 PVC 40 SOC SADDLE 

$47.28 

EA 

463-582 

8X4 PVC 40 SOC SADDLE 

$60.04 

EA 

463-624 

10X4 PVC 40 SOC SADDLE 

$68.83 

EA 


TEE FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

405-005 

1/2 PVC 40 TRD TEE 

$1.99 

EA 

405-007 

3/4 PVC 40 TRD TEE 

$3.13 

EA 

405-010 

1 PVC 40 TRD TEE 

$4.34 

EA 

405-012 

1 1/4 PVC 40 TRD TEE 

$6.01 

EA 

405-015 

1 1/2 PVC 40 TRD TEE 

$6.19 

EA 

405-020 

2 PVC 40 TRD TEE 

$8.20 

EA 


TEE SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

401-005 

1/2 PVC 40 SOC TEE 

$0.54 

EA 

401-007 

3/4 PVC 40 SOC TEE 

$0.62 

EA 

401-010 

1 PVC 40 SOC TEE 

$1.17 

EA 

401-012 

1 1/4 PVC 40 SOC TEE 

$1.83 

EA 

401-015 

1 1/2 PVC 40 SOC TEE 

$2.22 

EA 

401-020 

2 PVC 40 SOC TEE 

$3.23 

EA 

401-025 

2 1/2 PVC 40 SOC TEE 

$10.66 

EA 

401-030 

3 PVC 40 SOC TEE 

$14.00 

EA 

401-040 

4 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 

401-050 

5 PVC 40 SOC TEE 

$61.16 

EA 

401-060 

6 PVC 40 SOC TEE 

$85.24 

EA 

401-100 

10 PVC 40 SOC TEE 

$458.54 

EA 


42 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 WHT 


TEE SOC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

401-120 112 PVC 40 SOC TEE | $677.52|EA | 


TEE SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

402-005 

1/2 PVC 40 S X T TEE 

$0.72 

EA 

402-007 

3/4 PVC 40 S X T TEE 

$1.12 

EA 

402-010 

1 PVC 40 S X T TEE 

$2.07 

EA 

402-012 

1 1/4 PVC 40 SXT TEE 

$3.29 

EA 

402-015 

1 1/2 PVC 40 S X T TEE 

$4.28 

EA 

402-020 

2 PVC 40 S X T TEE 

$5.44 

EA 

402-030 

3 PVC 40 S X T TEE 

$21.07 

EA 

402-040 

4 PVC 40 S X T TEE 

$32.20 

EA 


TEE, REDUCING SOC 


f=HU 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

401-074 

1/2 X 3/4 PVC 40 SOC TEE 

$1.16 

EA 

401-080 

8 PVC 40 SOC TEE 

$197.69 

EA 

401-094 

3/4 X 1/2 X 1/2 PVC 40 S 

$1.05 

EA 

401-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 SOC TEE 

$0.72 

EA 

401-130 

1X1/2 PVC 40 SOC TEE 

$1.23 

EA 

401-131 

1 X 3/4 PVC 40 SOC TEE 

$1.34 

EA 

401-133 

1X11/2 PVC 40 SOC TEE 

$3.58 

EA 

401-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 40 SOC T 

$2.00 

EA 

401-168 

11/4X1 PVC 40 SOC TEE 

$2.00 

EA 

401-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 40 SOC T 

$3.52 

EA 

401-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 40 SOC T 

$3.52 

EA 

401-211 

11/2X1 40 PVC 40 SOC 

$3.52 

EA 

401-247 

2X1/2 PVC 40 SOC TEE 

$3.46 

EA 

401-248 

2 X 3/4 PVC 40 SOC TEE 

$3.46 

EA 

401-249 

2 X 1 PVC 40 SOC TEE 

$3.46 

EA 

401-250 

2X1 1/4 PVC 40 SOC TEE 

$3.46 

EA 

401-251 

2X11/2 PVC 40 SOC TEE 

$3.46 

EA 

401-290 

2 1/2X1 1/4 PVC 40 SOC 

$10.63 

EA 

401-291 

2 1/2X1 1/2 PVC 40 SOC 

$10.63 

EA 

401-292 

2 1/2X2 PVC 40 SOC TEE 

$10.63 

EA 

401-334 

3 X 3/4 PVC 40 SOC TEE 

$15.23 

EA 

401-335 

3 X 1 PVC 40 SOC TEE 

$15.23 

EA 

401-337 

3X11/2 PVC 40 SOC TEE 

$15.23 

EA 

401-338 

3X2 PVC 40 SOC TEE 

$15.20 

EA 

401-416 

4 X 3/4 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

401-417 

4 X 1 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 

401-418 

4X11/4 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 

401-419 

4X11/2 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 

401-420 

4X2 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 

401-422 

4X3 PVC 40 SOC TEE 

$25.33 

EA 

401-528 

6X2 PVC 40 SOC TEE 

$85.24 

EA 

401-530 

6X3 PVC 40 SOC TEE 

$85.24 

EA 

401-532 

6X4 PVC 40 SOC TEE 

$85.24 

EA 

401-580 

8X3 PVC 40 SOC TEE 

$197.69 

EA 

401-582 

8X4 PVC 40 SOC TEE 

$197.69 

EA 

401-585 

8X6 PVC 40 SOC TEE 

$197.69 

EA 

401-212 

11/2X1 1/4 PVC 40 SOC 

$3.52 

EA 


TEE, REDUCING SXT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

402-072 

1/2 X 1/4 PVC 40SXTT 

$1.56 

EA 

402-094 

3/4 X 1/2 X 1/2 PVC 40 S 

$1.09 

EA 

402-101 

3/4 X 1/2 PVC 40 S X T T 

$0.95 

EA 

402-130 

1 X 1/2 PVC 40 SXT TEE 

$1.45 

EA 

402-131 

1 X 3/4 PVC 40 S X T TEE 

$2.07 

EA 

402-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 40 S X T 

$3.46 

EA 

402-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 40 S X T 

$3.46 

EA 

402-168 

11/4X1 PVC 40 S X T T 

$3.46 

EA 

402-199 

11/2X1 1/4X1/2SX 

$4.28 

EA 

402-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 40 SXT 

$4.28 

EA 

402-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 40 S X T 

$4.28 

EA 

402-211 

11/2X1 PVC40SXTT 

$4.28 

EA 

402-212 

11/2X1 1/4 PVC 40 S X 

$4.28 

EA 

402-247 

2X1/2 PVC 40 SXT TEE 

$5.39 

EA 

402-248 

2 X 3/4 PVC 40 S X T TEE 

$5.39 

EA 

402-249 

2 X 1 PVC 40 S X T TEE 

$5.39 

EA 

402-250 

2X11/4 PVC40SXTT 

$5.39 

EA 

402-251 

2X11/2 PVC40SXTT 

$5.39 

EA 

402-288 

2 1/2 X 3/4 PVC 40 S X T 

$11.68 

EA 

402-289 

2 1/2X1 PVC 40 S X T T 

$11.68 

EA 

402-291 

2 1/2X1 1/2 PVC 40 S X 

$11.68 

EA 

402-333 

3X1/2 PVC 40 SXT TEE 

$16.69 

EA 

402-334 

3 X 3/4 PVC 40 S X T TEE 

$16.69 

EA 

402-335 

3 X 1 PVC 40 S X T TEE 

$16.69 

EA 

402-337 

3X11/2 PVC 40 S XT T 

$16.69 

EA 

402-338 

3X2 PVC 40 S X T TEE 

$16.69 

EA 

402-417 

4 X 1 PVC 40 S X T TEE 

$27.88 

EA 

402-419 

4X11/2 PVC 40 S XT T 

$27.88 

EA 

402-420 

4X2 PVC 40 S X T TEE 

$27.88 

EA 

402-422 

4X3 PVC 40 S X T TEE 

$27.88 

EA 

402-528 

6X2 PVC 40 S X T TEE 

$94.51 

EA 

402-530 

6X3 PVC 40 S X T TEE 

$94.51 

EA 

402-532 

6X4 PVC 40 S X T TEE 

$94.51 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 
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Timberline 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


SADDLE 


PVC SCH 40 WHT 

UNION FPT 



mm 



I— 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

458-005 

1/2 PVC 40 TRD UNION 

$4.81 

EA 

458-007 

3/4 PVC 40 TRD UNION 

$8.03 

EA 

458-010 

1 PVC 40 TRD UNION 

$10.96 

EA 

458-012 

1 1/4 PVC 40 TRD UNION 

$18.82 

EA 

458-015 

1 1/2 PVC 40 TRD UNION 

$19.23 

EA 

458-020 

2 PVC 40 TRD UNION 

$23.61 

EA 

458-025 

2-1/2 PVC 40 TRD UNION 

$33.62 

EA 

458-030 

3 PVC 40 TRD UNION 

$53.97 

EA 

458-040 

4 PVC 40 TRD UNION 

$71.62 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

3120 

2 X 1 PVC HOT TAP SADDLE 

$25.06 

EA 

3130 

3 X 1 PVC HOT TAP SADDLE 

$30.71 

EA 

3140 

4 X 1 PVC HOT TAP SADDLE 

$35.42 

EA 

317.100.20 

10" X 2" NPT SADDLE 

$128.67 

EA 

317.120.20 

12" X 2" NPT SADDLE 

$147.90 

EA 

317.60.20 

6" X 2" NPT SADDLE 

$93.18 

EA 

317.80.20 

8" X 2" NPT SADDLE 

$106.50 

EA 

3230 

3X2 PVC HOT TAP SADDLE 

$57.21 

EA 

3260 

6X2 PVC HOT TAP SADDLE 

$66.37 

EA 

448020 

8X2 FIPT PVC SADDLE 

$31.92 

EA 

453020 

3X2 PVC SADDLE 

$18.28 

EA 

454020 

4X2 PVC SADDLE 

$23.00 

EA 

456020 

6X2 PVC SADDLE 

$29.23 

EA 


PVC SCH 40 CLEAR 


45 ELL SOC 


UNION SOC 


H^l 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

457-005 

1/2 PVC 40 SOC UNION 

$4.28 

EA 

457-007 

3/4 PVC 40 SOC UNION 

$4.88 

EA 

457-010 

1 PVC 40 SOC UNION 

$5.02 

EA 

457-012 

1 1/4 PVC 40 SOC UNION 

$16.18 

EA 

457-015 

1 1/2 PVC 40 SOC UNION 

$16.86 

EA 

457-020 

2 PVC 40 SOC UNION 

$22.74 

EA 

457-025 

2-1/2 PVC 40 SOC UNION 

$31.83 

EA 

457-030 

3 PVC 40 SOC UNION 

$50.83 

EA 

457-040 

4 PVC 40 SOC UNION 

$70.39 

EA 


WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

475-020 

2 PVC 40 WYE 

$24.38 

EA 

475-030 

3 PVC 40 WYE 

$41.07 

EA 

475-040 

4 PVC 40 WYE 

$77.46 

EA 

475-060 

6 PVC 40 WYE 

$163.88 

EA 

475-080 

8 PVC 40 WYE 

$263.59 

EA 

475-532 

6X4 PVC 40 WYE 

$210.72 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C417-005 

1/2 CLEAR SCH 40 SOC 45 

$6.71 

EA 

C417-007 

3/4 CLEAR SCH 40 SOC 45 

$10.34 

EA 

C417-010 

1 CLEAR SCH 40 SOC 45 

$12.43 

EA 

C417-012 

1-1/4 CLEAR SCH 40 SOC 4 

$22.10 

EA 

C417-015 

1-1/2 CLEAR SCH 40 SOC 4 

$21.91 

EA 

C417-020 

2 CLEAR SCH 40 SOC 45 

$28.57 

EA 


90 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C406-005 

1/2 CLEAR SCH 40 SOC 90 

$4.15 

EA 

C406-007 

3/4 CLEAR SCH 40 SOC 90 

$4.54 

EA 

C406-010 

1 CLEAR SCH 40 SOC 90 

$9.83 

EA 

C406-015 

1-1/2 CLEAR SCH 40 SOC 9 

$15.42 

EA 

C406-020 

2 CLEAR SCH 40 SOC 90 

$24.42 

EA 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 40 CLEAR 

ADAPTER SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C435-005 

1/2 CLEAR SCH 40 FA 

$5.76 

EA 

C435-007 

3/4 CLEAR SCH 40 FA 

$7.23 

EA 

C435-010 

1 CLEAR SCH 40 FA 

$8.35 

EA 

C435-015 

1-1/2 CLEAR SCH 40 PVC F 

$15.03 

EA 

C435-020 

2 CLEAR SCH 40 FA 

$20.25 

EA 


ADAPTER SOC X MPT 



,-— 




1 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C436-005 

1/2 CLEAR SCH 40 MA 

$4.65 

EA 

C436-007 

3/4 CLEAR SCH 40 MA 

$5.21 

EA 

C436-010 

1 CLEAR SCH 40 MA 

$9.16 

EA 

C436-012 

1-1/4 PVC 40 CLEAR MA 

$8.79 

EA 

C436-015 

1-1/2 PVC 40 CLEAR MA 

$11.92 

EA 

C436-020 

2 CLEAR SCH 40 MA 

$15.57 

EA 


BUSHING SPG X SOC 






ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C437-166 

1-1/4 X 1/2 CLEAR BUSHIN 

$10.59 

EA 

C437-212 

1-1/2 X 1-1/4 CLR PVC BU 

$10.92 

EA 

C437-251 

2 X 1-1/2 CLEAR BUSHING 

$18.08 

EA 


CAP SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C447-005 

1/2 CLEAR SCH 40 SOC CAP 

$3.71 

EA 

C447-007 

3/4" SCH 40 CLEAR CAP 

$4.29 

EA 

C447-010 

1" SCH 40 CLEAR SOC CAP 

$6.78 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C447-015 

1-1/5" SCH 40 CLEAR SOC 

$10.34 

EA 

C447-020 

2" SCH 40 CLEAR SOC CAP 

$12.46 

EA 


COUPLING SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C429-005 

1/2 CLEAR SCH 40 SOC CPL 

$2.73 

EA 

C429-007 

3/4 CLEAR SCH 40 SOC CPL 

$3.71 

EA 

C429-010 

1 CLEAR SCH 40 SOC CPLG 

$6.41 

EA 

C429-012 

1-1/4 PVC 40 CLEAR SOC C 

$8.76 

EA 

C429-015 

1-1/2 PVC 40 CLEAR SOC C 

$9.41 

EA 

C429-020 

2 CLEAR SCH 40 SOC CPLG 

$14.66 

EA 

C429-030 

3 CLEAR SCH 40 SOC CPLG 

$63.43 

EA 


TEE SOC 


l 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C401-005 

1/2 CLEAR SCH 40 SOC TEE 

$5.08 

EA 

C401-007 

3/4 CLEAR SCH 40 SOC TEE 

$5.80 

EA 

C401-010 

1 CLEAR SCH 40 SOC TEE 

$13.67 

EA 

C401-015 

1-1/2 CLEAR SCH 40 SOC T 

$20.71 

EA 

C401-020 

2 CLEAR SCH 40 SOC TEE 

$30.09 

EA 


REPAIR CLAMP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

226.086325 

8" FULL CIRCLE REPAIR CL 

$331.93 

EA 

226.100 

10" FULL CIRCLE REPAIR C 

$182.06 

EA 

226.120 

12" FULL CIRCLE REPAIR C 

$199.82 

EA 

226.30 

3" FULL CIRCLE REPAIR CL 

$71.20 

EA 

226.40 

4" FULL CIRCLE REPAIR CL 

$81.34 

EA 

226.60 

6" FULL CIRCLE REPAIR CL 

$97.23 

EA 

226.80 

8" FULL CIRCLE REPAIR CL 

$110.77 

EA 

245.10 

1" REDI-CLAMP 

$8.93 

EA 

245.125 

1-1/4" REDI-CLAMP 

$8.41 

EA 

245.15 

1-1/2" REDI-CLAMP 

$9.86 

EA 

245.20 

2" REDI-CLAMP 

$11.07 

EA 

245.5 

1/2" REDI-CLAMP 

$7.33 

EA 

245.75 

3/4" REDI-CLAMP 

$8.17 

EA 

269.100 

10" COLLAR LEAK CLAMP 

$151.09 

EA 

269.120 

12" COLLAR LEAK CLAMP 

$171.86 

EA 

269.20 

2" COLLAR LEAK CLAMP 

$71.17 

EA 

269.30 

3" COLLAR LEAK CLAMP 

$83.17 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

816-030 

3 PVC 80 SOC 22 1/2 

$42.76 

EA 

816-040 

4 PVC 80 SOC 22 1/2 

$76.83 

EA 

816-060F 

6" PVC 80 22.5 DEG ELL 

$53.71 

EA 

816-080F 

8" PVC 80 22-1/2 ELL 

$87.92 

EA 


REPAIR CLAMP 


45 ELL FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

269.40 

4" COLLAR LEAK CLAMP 

$100.60 

EA 

269.60 

6" COLLAR LEAK CLAMP 

$120.07 

EA 

269.80 

8" COLLAR LEAK CLAMP 

$134.71 

EA 


REPAIR COUPLING 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

110-05 

1/2 PVC COMPRESSION 

$2.03 

EA 

110-07 

3/4 PVC COMPRESSION 

$2.73 

EA 

110-10 

1" PVC COMPRESSION 

$3.54 

EA 

110-12 

1 1/4 PVC COMPRESSION 

$5.44 

EA 

110-15 

1 1/2 PVC COMPRESSION 

$5.61 

EA 

110-20 

2" PVC COMPRESSION 

$7.30 

EA 

110-25 

2 1/2 PVC COMPRESSION 

$13.73 

EA 

110-30 

3" PVC COMPRESSION 

$17.96 

EA 

110-40 

4" PVC COMPRESSION 

$29.55 

EA 

110-60 

6" PVC COMPRESSION 

$67.20 

EA 

22305 

1/2 PVC REPAIR COUPLING 

$2.63 

EA 

22307 

3/4 PVCR EPAIR COUPLING 

$3.00 

EA 

22310 

1 PVC REPAIR COUPLING 

$3.47 

EA 

22312 

1 1/4 PVC REPAIR CPLG 

$6.53 

EA 

22315 

1 1/2 PVC REPAIR CPLG 

$7.11 

EA 

22320 

2 PVC REPAIR COUPLING 

$12.13 

EA 

22325 

2 1/2 PVC REPAIR CPLG 

$17.75 

EA 

22330 

3 PVC REPAIR COUPLING 

$22.16 

EA 

22340 

4 PVC REPAIR COUPLING 

$38.80 

EA 

461.100 

10" "QUANTUM" COUPLING 

$232.26 

EA 

461.120 

12" "QUANTUM" COUPLING 

$274.73 

EA 

461.15 

1-1/2" "QUANTUM" COUPLIN 

$45.92 

EA 

461.20 

2" "QUANTUM" COUPLING 

$58.09 

EA 

461.25 

2-1/2" "QUANTUM" COUPLIN 

$74.85 

EA 

461.30 

3" "QUANTUM" COUPLING 

$95.41 

EA 

461.40 

4" "QUANTUM" COUPLING 

$116.79 

EA 

461.60 

6" "QUANTUM" COUPLING 

$169.39 

EA 

461.80 

8" "QUANTUM" COUPLING 

$184.75 

EA 


PVC SCH 80 GRAY 


22-1/2 ELL SOC 


3L 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

816-020 

2 PVC SCH 80 SOC 22-1/2 

$16.68 

EA 

816-025F 

2-1/2 PVC SCH 80 SOC 22- 

$30.56 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

819-002 

1/4 PVC 80 TRD 45 

$6.86 

EA 

819-003 

3/8 PVC 80 TRD 45 

$6.86 

EA 

819-005 

1/2 PVC 80 TRD 45 

$6.26 

EA 

819-007 

3/4 PVC 80 TRD 45 

$6.73 

EA 

819-010 

1 PVC 80 TRD 45 

$8.45 

EA 

819-012 

1 1/4 PVC 80 TRD 45 

$12.89 

EA 

819-015 

1 1/2 PVC 80 TRD 45 

$16.19 

EA 

819-020 

2 PVC 80 TRD 45 

$24.02 

EA 

819-025 

2 1/2 PVC 80 TRD 45 

$47.51 

EA 

819-030 

3 PVC 80 TRD 45 

$76.41 

EA 

819-040 

4 PVC 80 TRD 45 

$109.64 

EA 


45 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

817-002 

1/4 PVC 80 SOC 45 

$6.05 

EA 

817-003 

3/8 PVC 80 SOC 45 

$6.05 

EA 

817-005 

1/2 PVC 80 SOC 45 

$3.18 

EA 

817-007 

3/4 PVC 80 SOC 45 

$4.85 

EA 

817-010 

1 PVC 80 SOC 45 

$6.78 

EA 

817-012 

1 1/4 PVC 80 SOC 45 

$9.26 

EA 

817-015 

1 1/2 PVC 80 SOC 45 

$10.95 

EA 

817-020 

2 PVC 80 SOC 45 

$13.24 

EA 

817-025 

2 1/2 PVC 80 SOC 45 

$29.80 

EA 

817-030 

3 PVC 80 SOC 45 

$33.85 

EA 

817-040 

4 PVC 80 SOC 45 

$60.95 

EA 

817-060 

6 PVC 80 SOC 45 

$76.76 

EA 

817-080 

8 PVC 80 SOC 45 

$166.41 

EA 

817-100 

10 PVC 80 SOC 45 

$561.32 

EA 

817-120 

12 PVC 80 SOC 45 

$724.07 

EA 


90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

808-002 

1/4 PVC 80 TRD 90 

$4.59 

EA 

808-003 

3/8 PVC 80 TRD 90 

$4.18 

EA 


46 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 80 GRAY 


90 ELL FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

808-005 

1/2 PVC 80 TRD 90 

$3.64 

EA 

808-007 

3/4 PVC 80 TRD 90 

$4.54 

EA 

808-010 

1 PVC 80 TRD 90 

$5.71 

EA 

808-012 

1 1/4 PVC 80 TRD 90 

$6.59 

EA 

808-015 

1 1/2 PVC 80 TRD 90 

$9.35 

EA 

808-020 

2 PVC 80 TRD 90 

$10.52 

EA 

808-025 

2 1/2 PVC 80 TRD 90 

$40.98 

EA 

808-030 

3 PVC 80 TRD 90 

$61.68 

EA 

808-040 

4 PVC 80 TRD 90 

$108.54 

EA 


90 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

806-002 

1/4 PVC 80 SOC 90 

$1.68 

EA 

806-003 

3/8 PVC 80 SOC 90 

$1.68 

EA 

806-005 

1/2 PVC 80 SOC 90 

$1.57 

EA 

806-007 

3/4 PVC 80 SOC 90 

$2.01 

EA 

806-010 

1 PVC 80 SOC 90 

$3.24 

EA 

806-012 

1 1/4 PVC 80 SOC 90 

$4.64 

EA 

806-015 

1 1/2 PVC 80 SOC 90 

$4.64 

EA 

806-020 

2 PVC 80 SOC 90 

$5.61 

EA 

806-025 

2 1/2 PVC 80 SOC 90 

$13.13 

EA 

806-030 

3 PVC 80 SOC 90 

$14.76 

EA 

806-040 

4 PVC 80 SOC 90 

$22.44 

EA 

806-060 

6 PVC 80 SOC 90 

$63.87 

EA 

806-080 

8 PVC 80 SOC 90 

$176.04 

EA 

806-100 

10 PVC 80 SOC 90 

$787.82 

EA 

806-120 

12 PVC 80 SOC 90 MOLDED 

$1,026.98 

EA 


ADAPTER SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

831-005 

1/2 PVC 80 FTG FA 

$3.41 

EA 

831-007 

3/4 PVC 80 FTG FA 

$5.03 

EA 

831-010 

1 PVC 80 FTG FA 

$7.42 

EA 

831-012 

1 1/4 PVC 80 FTG FA 

$12.05 

EA 

831-015 

1 1/2 PVC 80 FTG FA 

$14.78 

EA 

831-020 

2 PVC 80 FTG FA 

$25.77 

EA 

835-002 

1/4 PVC 80 FA 

$5.16 

EA 

835-003 

3/8 PVC 80 FA 

$5.16 

EA 

835-005 

1/2 PVC 80 FA 

$2.86 

EA 

835-007 

3/4 PVC 80 FA 

$4.24 

EA 

835-010 

1 PVC 80 FA 

$5.83 

EA 

835-012 

1 1/4 PVC 80 FA 

$10.13 

EA 

835-015 

1 1/2 PVC 80 FA 

$11.59 

EA 

835-020 

2 PVC 80 FA 

$20.22 

EA 

835-025 

2 1/2 PVC 80 FA 

$34.21 

EA 

835-030 

3 PVC 80 FA 

$35.94 

EA 

835-040 

4 PVC 80 FA 

$61.77 

EA 

835-060 

6 PVC 80 FA 

$73.14 

EA 

835-102 

3/4X1 SOC X FIPT ADAPT 

$6.60 

EA 

835-005SR 

1/2 PVC 80 FA SS REINFOR 

$2.95 

EA 

835-007SR 

3/4 PVC 80 FA SS REINFOR 

$4.30 

EA 

835-010SR 

1" PVC 80 FA SS REINFORC 

$6.40 

EA 

835-012SR 

1-1/4 PVC 80 FA SS REINF 

$10.35 

EA 

835-015SR 

1-1/2 PVC 80 FA SS REINF 

$12.73 

EA 

835-020SR 

2" PVC 80 FA SS REINFORC 

$22.19 

EA 

835-025SR 

2-1/2 PVC 80 FA SS REINF 

$35.01 

EA 

835-030SR 

3" PVC 80 FA SS REINFORC 

$39.47 

EA 

835-040SR 

4" PVC 80 FA SS REINFORC 

$67.82 

EA 

835-074SR 

1/2 X 3/4 PVC 80 RED FA 

$2.15 

EA 

835-101 SR 

3/4 X 1/2 PVC 80 RED FA 

$2.15 

EA 

835-102SR 

3/4 X 1 PVC 80 RED FA SS 

$3.20 

EA 

835-130SR 

1" X 1/2 PVC 80 RED FAS 

$3.20 

EA 

835-131 SR 

1" X 3/4 PVC 80 RED FAS 

$3.20 

EA 


ADAPTER SOC X MPT 


90 ELL SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

807-005 

1/2 PVC 80 S X FPT 90 

$6.63 

EA 

807-007 

3/4 PVC 80 S X FPT 90 

$7.80 

EA 

807-010 

1 PVC 80 S X FPT 90 

$8.43 

EA 

807-012 

1 1/4 PVC 80 S X FPT 90 

$9.73 

EA 

807-015 

1 1/2 PVC 80 SX FPT 90 

$11.60 

EA 

807-020 

2 PVC 80 S X FPT 90 

$15.03 

EA 



, 






ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

836-002 

1/4 PVC 80 MA 

$3.38 

EA 

836-003 

3/8 PVC 80 MA 

$3.38 

EA 

836-005 

1/2 PVC 80 MA 

$3.56 

EA 

836-007 

3/4 PVC 80 MA 

$3.67 

EA 

836-010 

1 PVC 80 MA 

$6.35 

EA 

836-012 

1 1/4 PVC 80 MA 

$7.95 

EA 

836-015 

1 1/2 PVC 80 MA 

$10.67 

EA 

836-020 

2 PVC 80 MA 

$15.42 

EA 

836-025 

2 1/2 PVC 80 MA 

$18.80 

EA 

836-030 

3 PVC 80 MA 

$19.47 

EA 

836-040 

4 PVC 80 MA 

$34.62 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE FITTINGS 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BF10300TXT 

3" PVC/E BULKHEAD 

$47.60 

EA 

BF10400TXT 

4" PVC/E BULKHEAD 

$89.25 

EA 


BULKHEAD SOC X FPT 


PVC SCH 80 GRAY 


ADAPTER SOC X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

836-060 

6" PVC 80 M.A. 

$76.92 

EA 

836-080 

8" PVC 80 MA 

$83.12 

EA 

836-074 

1/2 X 3/4 PVC 80 T X S M 

$4.66 

EA 

836-101 

3/4 X 1/2 RED MA ADPT 

$4.66 

EA 

836-102 

3/4 X 1 PVC 80 T X S MA 

$8.11 

EA 

836-131 

1 X 3/4 PVC 80 T X S MA 

$8.11 

EA 

836-213 

1 1/2X2 PVC 80 TXS M 

$19.65 

EA 

836-251 

2X11/2 PVC80TXSM 

$19.65 

EA 


ADAPTER SPG X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

878-005SR 

1/2 PVC 80 SPG FA, W/SS 

$1.95 

EA 

878-007SR 

3/4 PVC 80 SPG FA, W/SS 

$2.30 

EA 

878-010SR 

1 PVC 80 SPF FA, W/SS CO 

$3.53 

EA 

878-012SR 

1-1/4 PVC 80 SPG FA, W/S 

$5.62 

EA 

878-015SR 

1-1/2 PVC 80 SPG FA, W/S 

$6.73 

EA 

878-020SR 

2 PVC 80 SPG FA, W/SS CO 

$11.21 

EA 

878-030SR 

3 PVC 80 SPG FA, W/SS CO 

$20.60 

EA 

878-040SR 

4 PVC 80 SPG FA, W/SS CO 

$34.97 

EA 

878-072SR 

1/2 X 1/4 RED SPG FA, W/ 

$5.40 

EA 

878-098SR 

3/4 X 1/4 RED SPG FA, W/ 

$7.45 

EA 

878-128SR 

1X1/4 RED SPG FA, W/SS 

$7.68 

EA 


BULKHEAD FPT X FPT 


UL 

t=I 


OTP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

872-005 

1/2 PVC DT BULKHEAD 

$21.95 

EA 

872-007 

3/4 PVC DT BULKHEAD 

$24.07 

EA 

872-010 

1 PVC DT BULKHEAD 

$26.33 

EA 

872-012 

1 1/4 PVC DT BULKHEAD 

$35.11 

EA 

872-015 

1 1/2 PVC DT BULKHEAD 

$38.26 

EA 

872-020 

2 PVC DT BULKHEAD 

$50.39 

EA 

872-030 

3 PVC DT BULKHEAD 

$87.79 

EA 

872-040 

4 PVC DT BULKHEAD 

$164.49 

EA 

872-060 

6 PVC DT BULKHEAD 

$329.19 

EA 

BF10050TXT 

1/2" PVC/E BULKHEAD 

$11.82 

EA 

BF10075TXT 

3/4" PVC/E BULKHEAD 

$13.01 

EA 

BF10100TXT 

1" PVC/E BULKHEAD 

$14.45 

EA 

BF10125TXT 

1-1/4" PVC/E BULKHEAD 

$19.55 

EA 

BF10150TXT 

1-1/2" PVC/E BULKHEAD 

$20.40 

EA 

BF10200TXT 

2" PVC/E BULKHEAD 

$27.20 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

871-005 

1/2 PVC S XT BULKHEAD 

$16.28 

EA 

871-007 

3/4 PVC S XT BULKHEAD 

$18.63 

EA 

871-010 

1 PVC S XT BULKHEAD 

$20.70 

EA 

871-012 

1-1/4 PVC S X T BULKHEAD 

$24.93 

EA 

871-015 

1-1/2 PVC S X T BULKHEAD 

$27.36 

EA 

871-020 

2" ST PVC BULKHEAD 

$40.56 

EA 

871-030 

3 PVC S XT BULKHEAD 

$74.61 

EA 

871-040 

4 PVC S XT BULKHEAD 

$146.98 

EA 

871-060 

6 PVC S XT BULKHEAD 

$285.29 

EA 

BF10050SXT 

1/2" PVC/E BULKHEAD 

$9.18 

EA 

BF10075SXT 

3/4" PVC/E BULKHEAD 

$10.20 

EA 

BF10100SXT 

1" PVC/E BULKHEAD 

$11.90 

EA 

BF10125SXT 

1-1/4" PVC/E BULKHEAD 

$15.30 

EA 

BF10150SXT 

1-1/2" PVC/E BULKHEAD 

$15.30 

EA 

BF10200SXT 

2" PVC/E BULKHEAD 

$22.95 

EA 

BF10300SXT 

3" PVC/E BULKHEAD 

$40.80 

EA 

BF10400SXT 

4" PVC/E BULKHEAD 

$79.90 

EA 

SF10100T 

1" PVC/E BULKHEAD ADJ 

$77.30 

EA 

SF10200T 

2" PVC/E BULKHEAD ADJ 

$117.00 

EA 


BUSHING MPT X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

839-041 

1/4 X 1/8 PVC 80 TRD BUS 

$5.84 

EA 

839-052 

3/8 X 1/4 PVC 80 TRD BUS 

$6.14 

EA 

839-071 

1/2 X 1/8 PVC 80 TRD BUS 

$5.84 

EA 

839-072 

1/2 X 1/4 PVC 80 TRD BUS 

$5.73 

EA 

839-073 

1/2 X 3/8 PVC 80 TRD BUS 

$5.73 

EA 

839-098 

3/4 X 1/4 PVC 80 TRD BUS 

$4.58 

EA 

839-099 

3/4 X 3/8 PVC 80 TRD BUS 

$4.58 

EA 

839-101 

3/4 X 1/2 PVC 80 TRD BUS 

$3.52 

EA 

839-128 

1 X 1/4 PVC 80 TRD BUSH 

$7.39 

EA 

839-129 

1 X 3/8 PVC 80 TRD BUSH 

$5.91 

EA 

839-130 

1X1/2 PVC 80 TRD BUSH 

$5.52 

EA 

839-131 

1 X 3/4 PVC 80 TRD BUSH 

$5.52 

EA 

839-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 80 TRD B 

$6.27 

EA 

839-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 80 TRD B 

$6.27 

EA 

839-168 

11/4X1 PVC 80 TRD BUS 

$6.27 

EA 

839-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 80 TRD B 

$7.43 

EA 

839-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 80 TRD B 

$7.43 

EA 

839-211 

11/2X1 PVC 80 TRD BUS 

$7.43 

EA 

839-212 

11/2X1 1/4 PVC 80 TRD 

$7.43 

EA 

839-247 

2X1/2 PVC 80 TRD BUSH 

$10.89 

EA 

839-248 

2 X 3/4 PVC 80 TRD BUSH 

$10.89 

EA 


48 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 80 GRAY 


BUSHING MPTXFPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

839-249 

2 X 1 PVC 80 TRD BUSH 

$10.89 

EA 

839-250 

2X1 1/4 PVC 80 TRD BUS 

$10.89 

EA 

839-251 

2X1 1/2 PVC 80 TRD BUS 

$10.89 

EA 

839-292 

2 1/2X2 PVC 80 TRD BUS 

$14.74 

EA 

839-337 

3X1 1/2 PVC 80 TRD BUS 

$20.03 

EA 

839-338 

3X2 PVC 80 TRD BUSH 

$20.03 

EA 

839-339 

3X2 1/2 PVC 80 TRD BUS 

$20.03 

EA 

839-420 

4X2 PVC 80 TRD BUSH 

$38.54 

EA 

839-422 

4X3 PVC 80 TRD BUSH 

$49.23 

EA 


BUSHING SOC X SPG 






ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

837-052 

3/8 X 1/4 PVC 80 SOC BUS 

$2.70 

EA 

837-072 

1/2 X 1/4 PVC 80 SOC BUS 

$2.70 

EA 

837-073 

1/2 X 3/8 PVC 80 SOC BUS 

$2.70 

EA 

837-101 

3/4 X 1/2 PVC 80 SOC BUS 

$0.98 

EA 

837-130 

1 X 1/2 PVC 80 SOC BUSH 

$2.81 

EA 

837-131 

1 X 3/4 PVC 80 SOC BUSH 

$2.81 

EA 

837-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 80 SOC B 

$4.42 

EA 

837-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 80 SOC B 

$4.42 

EA 

837-168 

1 1/4X1 PVC 80 SOC BUS 

$4.42 

EA 

837-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 80 SOC B 

$6.02 

EA 

837-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 80 SOC B 

$6.02 

EA 

837-211 

1 1/2X1 PVC 80 SOC BUS 

$6.02 

EA 

837-212 

11/2X1 1/4 PVC 80 SOC 

$6.02 

EA 

837-247 

2X1/2 PVC 80 SOC BUSH 

$8.57 

EA 

837-248 

2 X 3/4 PVC 80 SOC BUSH 

$8.57 

EA 

837-249 

2 X 1 PVC 80 SOC BUSH 

$8.57 

EA 

837-250 

2X1 1/4 PVC 80 SOC BUS 

$8.57 

EA 

837-251 

2X1 1/2 PVC 80 SOC BUS 

$8.57 

EA 

837-290 

2 1/2X1 1/4 PVC 80 SOC 

$14.89 

EA 

837-291 

2-1/2 X 1-1/2 PVC 80 SOC 

$14.89 

EA 

837-292 

2 1/2X2 PVC 80 SOC BUS 

$14.89 

EA 

837-335 

3 X 1 PVC 80 SOC BUSH 

$23.61 

EA 

837-336 

3X1 1/4 PVC 80 SOC BUS 

$23.61 

EA 

837-337 

3X1 1/2 PVC 80 SOC BUS 

$23.61 

EA 

837-338 

3X2 PVC 80 SOC BUSH 

$23.61 

EA 

837-339 

3X2 1/2 PVC 80 SOC BUS 

$23.61 

EA 

837-420 

4X2 PVC 80 SOC BUSH 

$30.52 

EA 

837-421 

4 X 2-1/2 PVC 80 SOC BUS 

$58.52 

EA 

837-422 

4X3 PVC 80 SOC BUSH 

$32.70 

EA 

837-528 

6X2 PVC 80 SOC BUSH 

$45.47 

EA 

837-530 

6X3 PVC 80 SOC BUSH 

$45.47 

EA 

837-532 

6X4 PVC 80 SOC BUSH 

$42.43 

EA 

837-585 

8X6 PVC 80 SOC BUSH 

$103.23 

EA 

837-668F 

12X8 PVC 80 SOC BUSH 

$266.24 

EA 


BUSHING SPG XFPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

838-052 

3/8 X 1/4 PVC 80 S X T B 

$2.70 

EA 

838-071 

1/2 X 1/8 PVC 80SXTB 

$2.70 

EA 

838-072 

1/2 X 1/4 PVC 80SXTB 

$2.70 

EA 

838-073 

1/2 X 3/8 PVC 80 S X T B 

$2.70 

EA 

838-098 

3/4 X 1/4 PVC 80 S X T B 

$1.79 

EA 

838-099 

3/4 X 3/8 PVC 80 S X T B 

$1.79 

EA 

838-101 

3/4 X 1/2 PVC 80 S X T B 

$1.79 

EA 

838-129 

1 X 3/8 PVC 80 S X T BUS 

$2.81 

EA 

838-130 

1 X 1/2 PVC 80S XT BUS 

$2.81 

EA 

838-131 

1 X 3/4 PVC 80 S X T BUS 

$2.81 

EA 

838-166 

1 1/4 X 1/2 PVC 80S XT 

$5.72 

EA 

838-167 

1 1/4 X 3/4 PVC 80 S X T 

$5.72 

EA 

838-168 

11/4X1 PVC 80 S X T B 

$5.72 

EA 

838-209 

1 1/2 X 1/2 PVC 80S XT 

$7.16 

EA 

838-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 80 S X T 

$7.16 

EA 

838-211 

11/2X1 PVC 80S XT B 

$7.16 

EA 

838-212 

11/2X1 1/4 PVC 80 SXT 

$7.16 

EA 

838-247 

2X1/2 PVC 80 SXT BUS 

$8.76 

EA 

838-248 

2 X 3/4 PVC 80 S X T BUS 

$8.76 

EA 

838-249 

2 X 1 PVC 80 S X T BUSH 

$8.76 

EA 

838-250 

2X11/4 PVC 80SXTB 

$8.76 

EA 

838-251 

2X11/2 PVC 80SXTB 

$8.76 

EA 

838-287 

2 1/2X1/2 PVC 80 SXT 

$18.55 

EA 

838-288 

2 1/2 X 3/4 PVC 80 S X T 

$18.55 

EA 

838-289 

2 1/2X1 PVC 80SXTB 

$18.55 

EA 

838-290 

2 1/2X1 1/4 PVC 80 SXT 

$18.55 

EA 

838-291 

2 1/2X1 1/2 PVC 80 SXT 

$18.55 

EA 

838-292 

2 1/2X2 PVC 80SXTB 

$18.55 

EA 

838-334 

3 X 3/4 PVC 80 S X T BUS 

$34.33 

EA 

838-335 

3 X 1 PVC 80 S X T BUSH 

$34.33 

EA 

838-336 

3X11/4 PVC 80SXTB 

$34.33 

EA 

838-337 

3X11/2 PVC 80SXTB 

$34.33 

EA 

838-338 

3X2 PVC 80 S X T BUSH 

$34.33 

EA 

838-339 

3X2 1/2 PVC 80SXTB 

$34.33 

EA 

838-420 

4X2 PVC 80SXTBUSHI 

$52.75 

EA 

838-421 

4X2 1/2 PVC 80SXTB 

$52.75 

EA 

838-422 

4X3 PVC 80 S X T BUSH 

$52.75 

EA 

838-528 

6X2 PVC 80 S X T BUSH 

$60.76 

EA 

838-530 

6X3 PVC 80 S X T BUSH 

$60.76 

EA 

838-532 

6X4 PVC 80 S X T BUSH 

$60.76 

EA 


CAP FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

848-002 

1/4 PVC 80 TRD CAP 

$3.74 

EA 

848-003 

3/8 PVC 80 TRD CAP 

$3.74 

EA 

848-005 

1/2 PVC 80 TRD CAP 

$3.74 

EA 

848-007 

3/4 PVC 80 TRD CAP 

$4.18 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 80 GRAY 


CAP FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

848-010 

1 PVC 80 TRD CAP 

$5.27 

EA 

848-012 

1 1/4 PVC 80 TRD CAP 

$6.27 

EA 

848-015 

1 1/2 PVC 80 TRD CAP 

$17.40 

EA 

848-020 

2 PVC 80 TRD CAP 

$14.07 

EA 

848-025 

2 1/2 PVC 80 TRD CAP 

$28.14 

EA 

848-030 

3 PVC 80 TRD CAP 

$33.14 

EA 

848-040 

4 PVC 80 TRD CAP 

$58.34 

EA 


CAP SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

847-002 

1/4 PVC 80 SOC CAP 

$3.88 

EA 

847-003 

3/8 PVC 80 SOC CAP 

$3.88 

EA 

847-005 

1/2 PVC 80 SOC CAP 

$2.99 

EA 

847-007 

3/4 PVC 80 SOC CAP 

$3.14 

EA 

847-010 

1 PVC 80 SOC CAP 

$5.59 

EA 

847-012 

1 1/4 PVC 80 SOC CAP 

$6.74 

EA 

847-015 

1 1/2 PVC 80 SOC CAP 

$6.29 

EA 

847-020 

2 PVC 80 SOC CAP 

$12.43 

EA 

847-025 

2 1/2 PVC 80 SOC CAP 

$27.18 

EA 

847-030 

3 PVC 80 SOC CAP 

$31.81 

EA 

847-040 

4 PVC 80 SOC CAP 

$50.06 

EA 

847-060 

6 PVC 80 SOC CAP 

$124.54 

EA 

847-080 

8 PVC 80 SOC CAP 

$171.34 

EA 

847-120F 

12 PVC 80 SOC CAP 130 

$264.97 

EA 


COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

830-002 

1/4 PVC 80 TRDCPLG 

$3.66 

EA 

830-003 

3/8 PVC 80 TRD CPLG 

$3.66 

EA 

830-005 

1/2 PVC 80 TRDCPLG 

$3.19 

EA 

830-007 

3/4 PVC 80 TRD CPLG 

$4.87 

EA 

830-010 

1 PVC 80 TRD CPLG 

$5.23 

EA 

830-012 

1 1/4 PVC 80 TRD CPLG 

$6.47 

EA 

830-015 

1 1/2 PVC 80 TRD CPLG 

$14.38 

EA 

830-020 

2 PVC 80 TRD CPLG 

$15.09 

EA 

830-025 

2 1/2 PVC 80 TRD CPLG 

$36.03 

EA 

830-030 

3 PVC 80 TRD CPLG 

$42.26 

EA 

830-040 

4 PVC 80 TRD CPLG 

$73.17 

EA 

830-060 

6 PVC 80 TRD CPLG 

$82.35 

EA 


COUPLING SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

829-002 

1/4 PVC 80 SOC CPLG 

$4.88 

EA 

829-003 

3/8 PVC 80 SOC CPLG 

$4.88 

EA 

829-005 

1/2 PVC 80 SOC CPLG 

$3.05 

EA 

829-007 

3/4 PVC 80 SOC CPLG 

$3.86 

EA 

829-010 

1 PVC 80 SOC CPLG 

$3.96 

EA 

829-012 

1 1/4 PVC 80 SOC CPLG 

$6.03 

EA 

829-015 

1 1/2 PVC 80 SOC CPLG 

$6.50 

EA 

829-020 

2 PVC 80 SOC CPLG 

$6.98 

EA 

829-025 

2 1/2 PVC 80 SOC CPLG 

$17.19 

EA 

829-030 

3 PVC 80 SOC CPLG 

$19.74 

EA 

829-040 

4 PVC 80 SOC CPLG 

$24.72 

EA 

829-060 

6 PVC 80 SOC CPLG 

$53.19 

EA 

829-080 

8 PVC 80 SOC CPLG 

$72.39 

EA 

829-1 OOF 

10 PVC 80 SOC CPLG 

$90.31 

EA 

829-120F 

12 PVC 80 SOC CPLG 

$117.12 

EA 


CROSS SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

820-005 

1/2 PVC 80 SOC CROSS 

$23.42 

EA 

820-007 

3/4 PVC 80 SOC CROSS 

$24.65 

EA 

820-010 

1 PVC 80 SOC CROSS 

$28.87 

EA 

820-012 

1 1/4 PVC 80 SOC CROSS 

$34.64 

EA 

820-015 

1 1/2 PVC 80 SOC CROSS 

$37.35 

EA 

820-020 

2 PVC 80 SOC CROSS 

$46.24 

EA 

820-025 

2 1/2 PVC 80 SOC CROSS 

$63.05 

EA 

820-030 

3 PVC 80 SOC CROSS 

$78.64 

EA 

820-040 

4 PVC 80 SOC CROSS 

$136.82 

EA 


FLANGE BLIND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

853-005 

1/2 PVC 80 BLIND FLANGE 

$12.94 

EA 

853-007 

3/4 PVC 80 BLIND FLANGE 

$15.42 

EA 

853-010 

1 PVC 80 BLIND FLANGE 

$21.06 

EA 

853-012 

1 1/4 PVC 80 BLIND FLANG 

$25.85 

EA 

853-015 

1 1/2 PVC 80 BLIND FLANG 

$25.85 

EA 

853-020 

2 PVC 80 BLIND FLANGE 

$38.61 

EA 

853-025 

2 1/2 PVC 80 BLIND FLANG 

$62.92 

EA 

853-030 

3 PVC 80 BLIND FLANGE 

$70.86 

EA 

853-040 

4 PVC 80 BLIND FLANGE 

$88.28 

EA 

853-060 

6 PVC 80 BLIND FLANGE 

$107.28 

EA 


50 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 80 GRAY 


FLANGE BLIND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

853-080 

8 PVC 80 BLIND FLANGE 

$134.28 

EA 

853-100 

10 PVC 80 BLIND FLANGE 

$240.58 

EA 

853-120 

12 PVC 80 BLIND FLANGE 

$374.68 

EA 


FLANGE FPT SOLID 


FL 



tr 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

852-010 

1 PVC 80TRD SOLID FLG 

$14.18 

EA 

852-012 

1 1/4 PVC 80 TRD SOLID F 

$19.55 

EA 

852-015 

1 1/2 PVC 80 TRD SOLID F 

$21.34 

EA 

852-020 

2 PVC 80 TRD SOLID FLG 

$21.82 

EA 

852-025 

2-1/2 PVC 80 TRD SOLID F 

$50.15 

EA 

852-030 

3 PVC 80 TRD SOLID FLG 

$51.63 

EA 

852-040 

4 PVC 80 TRD SOLID FLG 

$97.01 

EA 


FLANGE FPT VS 

_a 



a 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

855-005 

1/2 PVC 80 TRD VS FLANGE 

$11.03 

EA 

855-007 

3/4 PVC 80 TRD VS FLANGE 

$12.94 

EA 

855-010 

1 PVC 80 TRD VS FLANGE 

$14.15 

EA 

855-012 

1 1/4 PVC 80 TRD VS FLAN 

$19.52 

EA 

855-015 

1 1/2 PVC 80 TRD VS FLAN 

$21.31 

EA 

855-020 

2 PVC 80 TRD VS FLANGE 

$21.80 

EA 

855-025 

2 1/2 PVC 80 TRD VS FLAN 

$50.12 

EA 

855-030 

3 PVC 80 TRD VS FLANGE 

$48.12 

EA 

855-040 

4 PVC 80 TRD VS FLANGE 

$87.49 

EA 


FLANGE SOC SOLID 


J= 


% 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

851-010 

1 PVC 80 SOC SOLID FLG 

$10.99 

EA 

851-012 

1 1/4 PVC 80 SOC SOLID F 

$11.32 

EA 

851-015 

1 1/2 PVC 80 SOC SOLID F 

$11.57 

EA 

851-020 

2 PVC 80 SOC SOLID FLG 

$15.40 

EA 

851-025 

2-1/2 PVC 80 SOC SOLID F 

$23.76 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

851-030 

3 PVC 80 SOC SOLID FLG 

$26.24 

EA 

851-040 

4 PVC 80 SOC SOLID FLG 

$33.23 

EA 

851-060 

6 PVC 80 SOC SOLID FLG 

$52.25 

EA 

851-080 

8 PVC 80 SOC SOLID FLG 

$93.49 

EA 


FLANGE SOC VS 



Tf 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

854-005 

1/2 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$9.22 

EA 

854-007 

3/4 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$9.86 

EA 

854-010 

1 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$10.98 

EA 

854-012 

1 1/4 PVC 80 SOC VS FLAN 

$11.31 

EA 

854-015 

1 1/2 PVC 80 SOC VS FLAN 

$11.54 

EA 

854-020 

2 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$14.34 

EA 

854-025 

2 1/2 PVC 80 SOC VS FLAN 

$23.74 

EA 

854-030 

3 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$24.48 

EA 

854-040 

4 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$30.97 

EA 

854-050 

5 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$52.21 

EA 

854-060 

6 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$48.73 

EA 

854-080 

8 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$79.34 

EA 

854-100 

10 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$102.71 

EA 

854-120 

12 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$110.73 

EA 

854-140 

14 PVC SCH 80 SOC VS FLA 

$427.50 

EA 

854-160 

16 PVC 80 SOC VS FLANGE 

$571.67 

EA 


FLANGE SPG VS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

856-005 

1/2 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$9.27 

EA 

856-007 

3/4 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$9.94 

EA 

856-010 

1 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$11.08 

EA 

856-012 

1 1/4 PVC 80 SPG VS FLAN 

$11.42 

EA 

856-015 

1 1/2 PVC 80 SPG VS FLAN 

$11.66 

EA 

856-020 

2 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$15.49 

EA 

856-025 

2 1/2 PVC 80 SPG VS FLAN 

$23.93 

EA 

856-030 

3 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$26.44 

EA 

856-040 

4 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$31.22 

EA 

856-060 

6 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$52.63 

EA 

856-080 

8 PVC 80 SPG VS FLANGE 

$94.14 

EA 

856-100 

10 PVC SCH 80 VS SPG FLA 

$102.71 

EA 

856-120 

12 PVC SCH 80 VS SPG FLA 

$110.73 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 80 GRAY 

PLUG MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

850-002 

1/4 PVC 80 TRD PLUG 

$3.00 

EA 

850-003 

3/8 PVC 80 TRD PLUG 

$3.22 

EA 

850-005 

1/2 PVC 80 TRD PLUG 

$2.87 

EA 

850-007 

3/4 PVC 80 TRD PLUG 

$2.99 

EA 

850-010 

1 PVC 80 TRD PLUG 

$3.66 

EA 

850-012 

1 1/4 PVC 80 TRD PLUG 

$4.61 

EA 

850-015 

1 1/2 PVC 80 TRD PLUG 

$6.56 

EA 

850-020 

2 PVC 80 TRD PLUG 

$6.73 

EA 

850-025 

2 1/2 PVC 80 TRD PLUG 

$18.80 

EA 

850-030 

3 PVC 80 TRD PLUG 

$21.92 

EA 

850-040 

4 PVC 80 TRD PLUG 

$42.68 

EA 

850-060 

6" THREADED PLUG SCH 80 

$50.74 

EA 


REDUCING CPLG FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

830-101 

3/4 X 1/2 PVC 80 TRD CPL 

$4.06 

EA 

830-130 

1X1/2 PVC 80 TRD CPLG 

$4.95 

EA 

830-131 

1 X 3/4 PVC 80 TRD CPLG 

$5.17 

EA 

830-211 

11/2X1 PVC 80 TRD CPL 

$16.42 

EA 

830-251 

2X1 1/2 PVC 80 TRD CPL 

$21.80 

EA 


REDUCING CPLG SOC 



^ - 







ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

829-101 

3/4 X 1/2 PVC 80 SOC CPL 

$3.74 

EA 

829-130 

1X1/2 PVC 80 SOC CPLG 

$5.21 

EA 

829-131 

1 X 3/4 PVC 80 SOC CPLG 

$5.44 

EA 

829-168 

11/4X1 PVC 80 SOC CPL 

$11.05 

EA 

829-211 

1 1/2X1 PVC 80 SOC CPL 

$11.57 

EA 

829-212 

11/2X1 1/4 PVC 80 SOC 

$14.30 

EA 

829-249 

2 X 1 PVC 80 SOC CPLG 

$13.04 

EA 

829-251 

2X1 1/2 PVC 80 SOC CPL 

$13.04 

EA 

829-338 

3X2 PVC 80 SOC CPLG 

$29.90 

EA 

829-420 

4X2 PVC 80 SOC CPLG 

$61.08 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

829-422 

4X3 PVC 80 SOC CPLG 

$60.36 

EA 

829-532 

6X4 PVC 80 SOC CPLG 

$114.91 

EA 

829-585 

8X6 PVC 80 SOC CPLG 

$372.89 

EA 

829-628F 

10X8 PVC 80 SOC CPLG 

$88.30 

EA 


TEE FPT 


J 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

805-002 

1/4 PVC 80 TRD TEE 

$6.03 

EA 

805-003 

3/8 PVC 80 TRD TEE 

$5.50 

EA 

805-005 

1/2 PVC 80 TRD TEE 

$5.13 

EA 

805-007 

3/4 PVC 80 TRD TEE 

$5.71 

EA 

805-010 

1 PVC 80 TRD TEE 

$12.60 

EA 

805-012 

1 1/4 PVC 80 TRD TEE 

$14.31 

EA 

805-015 

1 1/2 PVC 80 TRD TEE 

$17.35 

EA 

805-020 

2 PVC 80 TRD TEE 

$18.65 

EA 

805-025 

2 1/2 PVC 80 TRD TEE 

$67.90 

EA 

805-030 

3 PVC 80 TRD TEE 

$70.91 

EA 

805-040 

4 PVC 80 TRD TEE 

$107.57 

EA 


TEE SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

801-002 

1/4 PVC 80 SOC TEE 

$4.76 

EA 

801-003 

3/8 PVC 80 SOC TEE 

$4.76 

EA 

801-005 

1/2 PVC 80 SOC TEE 

$4.76 

EA 

801-007 

3/4 PVC 80 SOC TEE 

$4.65 

EA 

801-010 

1 PVC 80 SOC TEE 

$5.82 

EA 

801-012 

1 1/4 PVC 80 SOC TEE 

$17.12 

EA 

801-015 

1 1/2 PVC 80 SOC TEE 

$15.97 

EA 

801-020 

2 PVC 80 SOC TEE 

$19.98 

EA 

801-025 

2 1/2 PVC 80 SOC TEE 

$23.27 

EA 

801-030 

3 PVC 80 SOC TEE 

$27.15 

EA 

801-040 

4 PVC 80 SOC TEE 

$31.46 

EA 

801-060 

6 PVC 80 SOC TEE 

$107.41 

EA 

801-080 

8 PVC 80 SOC TEE 

$249.10 

EA 

801-100 

10 PVC 80 SOC TEE 

$822.97 

EA 

801-120 

12 PVC 80 SOC TEE 

$1,162.27 

EA 


TEE SOC REDUCING 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

801-101 

3/4 X 1/2 PVC 80 SOC TEE 

$3.64 

EA 

801-130 

1X1/2 PVC 80 SOC TEE 

$5.27 

EA 


52 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 




























































































































































800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC SCH 80 GRAY 


TEE SOC REDUCING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

801-131 

1 X 3/4 PVC 80 SOC TEE 

$5.27 

EA 

801-168 

11/4X1 PVC 80 SOC TEE 

$11.43 

EA 

801-210 

1 1/2 X 3/4 PVC 80 SOC T 

$11.43 

EA 

801-211 

11/2X1 PVC 80 SOC TEE 

$11.43 

EA 

801-247 

2X1/2 PVC 80 SOC TEE 

$14.48 

EA 

801-248 

2 X 3/4 PVC 80 SOC TEE 

$14.48 

EA 

801-249 

2 X 1 PVC 80 SOC TEE 

$14.48 

EA 

801-251 

2X11/2 PVC 80 SOC TEE 

$14.48 

EA 

801-337 

3X11/2 PVC 80 SOC TEE 

$31.23 

EA 

801-338 

3X2 PVC 80 SOC TEE 

$26.54 

EA 

801-420 

4X2 PVC 80 SOC TEE 

$40.03 

EA 

801-422 

4X3 PVC 80 SOC TEE 

$42.89 

EA 

801-528 

6X2 SCH 80 PVC SOC TEE 

$139.58 

EA 

801-530 

6X3 PVC 80 SOC TEE 

$85.70 

EA 

801-532 

6X4 PVC 80 SOC TEE 

$115.08 

EA 


TEE SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

802-005 

1/2 PVC 80 S X T TEE 

$7.52 

EA 

802-007 

3/4 PVC 80 S X T TEE 

$9.73 

EA 

802-010 

1 PVC 80 S X T TEE 

$11.38 

EA 


UNION FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

858-002 

1/4 PVC/V80 TRD UNION 

$12.59 

EA 

858-003 

3/8 PVC/V 80 TRD UNION 

$12.59 

EA 

858-005 

1/2 PVC/V 80 TRD UNION 

$6.77 

EA 

858-007 

3/4 PVC/V 80 TRD UNION 

$10.16 

EA 

858-010 

1 PVC/V 80 TRD UNION 

$12.61 

EA 

858-012 

1 1/4 PVC/V 80 TRD UNION 

$25.76 

EA 

858-015 

1 1/2 PVC/V 80 TRD UNION 

$29.78 

EA 

858-020 

2 PVC/V 80 TRD UNION 

$49.09 

EA 

858-025 

2 1/2 PVC/V 80 TRD UNION 

$83.03 

EA 

858-030 

3 PVC/V 80 TRD UNION 

$116.21 

EA 

858-040 

4 PVC/V 80 TRD UNION 

$146.34 

EA 


UNION SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

857-002 

1/4 PVC/V 80 SOC UNION 

$11.68 

EA 

857-003 

3/8 PVC/V 80 SOC UNION 

$11.68 

EA 

857-005 

1/2 PVC/V 80 SOC UNION 

$6.25 

EA 

857-007 

3/4 PVC/V 80 SOC UNION 

$7.94 

EA 

857-010 

1 PVC/V 80 SOC UNION 

$8.46 

EA 

857-012 

1 1/4 PVC/V 80 SOC UNION 

$18.01 

EA 

857-015 

1 1/2 PVCA/80 SOC UNION 

$19.03 

EA 

857-020 

2 PVC/V 80 SOC UNION 

$25.80 

EA 

857-025 

2 1/2 PVCA/ 80 SOC UNION 

$44.27 

EA 

857-030 

3 PVCA/ 80 SOC UNION 

$48.04 

EA 

857-040 

4 PVCA/ PVC 80 SOC UNION 

$66.92 

EA 


WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

875-020 

2 PVC 80 SOC WYE 

$51.62 

EA 

875-030 

3 PVC 80 SOC WYE 

$165.93 

EA 

875-040 

4 PVC 80 SOC WYE 

$205.60 

EA 

875-060 

6 PVC 80 SOC WYE 

$280.82 

EA 

875-532 

6X4 PVC 80 SOC WYE 

$214.01 

EA 


PVC 80 NIPPLES 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

880-005 

1/4 X CL PVC NIPPLE 

$0.69 

EA 

880-015 

1/4X1 1/2 PVC NIPPLE 

$0.75 

EA 

880-020 

1/4X2 PVC NIPPLE 

$0.82 

EA 

880-025 

1/4X2 1/2 PVC NIPPLE 

$0.92 

EA 

880-025C 

1/4X2 1/2 CPVC NIPPLE 

$2.11 

EA 

880-030 

1/4X3 PVC NIPPLE 

$0.92 

EA 

880-030C 

1/4X3 CPVC NIPPLE 

$2.11 

EA 

880-035 

1/4X3 1/2 PVC NIPPLE 

$1.04 

EA 

880-040 

1/4X4 PVC NIPPLE 

$1.23 

EA 

880-050 

1/4X5 PVC NIPPLE 

$1.42 

EA 

880-055 

1/4 X 5-1/2 PVC NIPPLE 

$1.56 

EA 

880-060 

1/4X6 PVC NIPPLE 

$1.56 

EA 

880-080 

1/4X8 PVC NIPPLE 

$1.67 

EA 

880-100 

1/4 X 10 PVC NIPPLE 

$1.86 

EA 

880-120 

1/4 X 12 PVC NIPPLE 

$2.11 

EA 

881-005 

3/8 X CL PVC NIPPLE 

$0.58 

EA 

881-005C 

3/8 X CL CPVC NIPPLE 

$1.77 

EA 

881-015 

3/8X1 1/2 PVC NIPPLE 

$0.58 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


PVC 80 NIPPLES 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

881-020 

3/8X2 PVC NIPPLE 

$0.72 

EA 

881-030 

3/8X3 PVC NIPPLE 

$1.01 

EA 

881-040 

3/8X4 PVC NIPPLE 

$1.42 

EA 

881-050 

3/8X5 PVC NIPPLE 

$1.56 

EA 

881-060 

3/8X6 PVC NIPPLE 

$1.67 

EA 

881-080 

3/8X8 PVC NIPPLE 

$1.91 

EA 

881-100 

3/8X10 PVC NIPPLE 

$2.12 

EA 

881-120 

3/8 X 12 PVC NIPPLE 

$2.39 

EA 

882-005 

1/2 X CL PVC NIPPLE 

$0.30 

EA 

882-015 

1/2X1 1/2 PVC NIPPLE 

$0.35 

EA 

882-020 

1/2X2 PVC NIPPLE 

$0.72 

EA 

882-025 

1/2X2 1/2 PVC NIPPLE 

$0.72 

EA 

882-030 

1/2X3 PVC NIPPLE 

$0.42 

EA 

882-035 

1/2X3 1/2 PVC NIPPLE 

$0.82 

EA 

882-040 

1/2X4 PVC NIPPLE 

$0.92 

EA 

882-045 

1/2X4 1/2 NIPPLE 

$0.95 

EA 

882-050 

1/2X5 PVC NIPPLE 

$1.06 

EA 

882-055 

1/2X5 1/2 PVC NIPPLE 

$1.06 

EA 

882-060 

1/2X6 PVC NIPPLE 

$0.66 

EA 

882-080 

1/2X8 PVC NIPPLE 

$1.40 

EA 

882-100 

1/2 X 10 PVC NIPPLE 

$0.91 

EA 

882-120 

1/2X12 PVC NIPPLE 

$1.67 

EA 

882-180 

1/2 X 18 PVC NIPPLE 

$2.35 

EA 

882-240 

1/2X24 PVC NIPPLE 

$2.86 

EA 

882-300 

1/2X30 PVC NIPPLE 

$3.66 

EA 

882-360 

1/2X36 PVC NIPPLE 

$5.65 

EA 

882-480 

1/2X48 PVC NIPPLE 

$7.94 

EA 

883-005 

3/4 X CL PVC NIPPLE 

$0.38 

EA 

883-015 

3/4X1 1/2 PVC NIPPLE 

$0.72 

EA 

883-020 

3/4X2 PVC NIPPLE 

$0.44 

EA 

883-025 

3/4X2 1/2 PVC NIPPLE 

$0.82 

EA 

883-030 

3/4X3 PVC NIPPLE 

$0.64 

EA 

883-035 

3/4X3 1/2 PVC NIPPLE 

$0.92 

EA 

883-040 

3/4X4 PVC NIPPLE 

$0.72 

EA 

883-045 

3/4X4 1/2 PVC NIPPLE 

$1.12 

EA 

883-050 

3/4X5 PVC NIPPLE 

$1.12 

EA 

883-060 

3/4X6 PVC NIPPLE 

$0.88 

EA 

883-080 

3/4X8 PVC NIPPLE 

$1.63 

EA 

883-100 

3/4 X 10 PVC NIPPLE 

$1.86 

EA 

883-120 

3/4X12 PVC NIPPLE 

$2.01 

EA 

883-180 

3/4 X 18 PVC NIPPLE 

$2.78 

EA 

883-240 

3/4X24 PVC NIPPLE 

$3.57 

EA 

883-300 

3/4X30 PVC NIPPLE 

$4.92 

EA 

883-360 

3/4X36 PVC NIPPLE 

$6.83 

EA 

883-480 

3/4X48 PVC NIPPLE 

$10.03 

EA 

884-005 

1 X CL PVC NIPPLE 

$0.69 

EA 

884-020 

1 X 2 PVC NIPPLE 

$0.72 

EA 

884-025 

1X2 1/2 PVC NIPPLE 

$1.12 

EA 

884-030 

1 X 3 PVC NIPPLE 

$0.93 

EA 

884-035 

1X3 1/2 PVC NIPPLE 

$1.30 

EA 

884-040 

1 X4 PVC NIPPLE 

$1.14 

EA 

884-045 

1X4 1/2 PVC NIPPLE 

$1.52 

EA 

884-050 

1 X5 PVC NIPPLE 

$1.67 

EA 

884-060 

1 X6 PVC NIPPLE 

$1.62 

EA 

884-080 

1 X 8 PVC NIPPLE 

$2.07 

EA 

884-100 

1 X 10 PVC NIPPLE 

$2.65 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

884-120 

1 X 12 PVC NIPPLE 

$2.91 

EA 

885-005 

1 1/4 X CL PVC NIPPLE 

$0.96 

EA 

885-020 

11/4X2 PVC NIPPLE 

$1.42 

EA 

885-025 

1 1/4X2 1/2 PVC NIPPLE 

$1.42 

EA 

885-030 

1 1/4X3 PVC NIPPLE 

$1.63 

EA 

885-035 

1 1/4X3 1/2 PVC NIPPLE 

$1.86 

EA 

885-040 

1 1/4X4 PVC NIPPLE 

$1.86 

EA 

885-050 

1 1/4X5 PVC NIPPLE 

$2.12 

EA 

885-060 

1 1/4X6 PVC NIPPLE 

$2.39 

EA 

885-070 

1 1/4X7 PVC NIPPLE 

$2.72 

EA 

885-080 

1 1/4X8 PVC NIPPLE 

$2.86 

EA 

885-100 

1 1/4X10 PVC NIPPLE 

$3.34 

EA 

885-120 

1 1/4 X 12 PVC NIPPLE 

$3.77 

EA 

886-005 

1 1/2 X CL PVC NIPPLE 

$1.52 

EA 

886-020 

11/2X2 PVC NIPPLE 

$1.67 

EA 

886-025 

1 1/2X2 1/2 PVC NIPPLE 

$1.77 

EA 

886-030 

1 1/2X3 PVC NIPPLE 

$1.91 

EA 

886-035 

1 1/2X3 1/2 PVC NIPPLE 

$2.12 

EA 

886-040 

1 1/2X4 PVC NIPPLE 

$2.12 

EA 

886-045 

1 1/2X4 1/2 PVC NIPPLE 

$2.55 

EA 

886-050 

1 1/2X5 PVC NIPPLE 

$2.55 

EA 

886-055 

1 1/2X5 1/2 PVC NIPPLE 

$2.86 

EA 

886-060 

1 1/2X6 PVC NIPPLE 

$2.53 

EA 

886-080 

1 1/2X8 PVC NIPPLE 

$2.85 

EA 

886-100 

1 1/2X10 PVC NIPPLE 

$4.01 

EA 

886-120 

1 1/2 X 12 PVC NIPPLE 

$4.79 

EA 

887-005 

2 X CL PVC NIPPLE 

$1.80 

EA 

887-030 

2X3 PVC NIPPLE 

$2.39 

EA 

887-040 

2X4 PVC NIPPLE 

$2.66 

EA 

887-045 

2X4 1/2 PVC NIPPLE 

$3.29 

EA 

887-050 

2X5 PVC NIPPLE 

$3.29 

EA 

887-060 

2X6 PVC NIPPLE 

$3.35 

EA 

887-080 

2X8 PVC NIPPLE 

$3.71 

EA 

887-100 

2X10 PVC NIPPLE 

$5.22 

EA 

887-120 

2X12 PVC NIPPLE 

$6.60 

EA 

888-005 

2 1/2 X CL PVC NIPPLE 

$4.14 

EA 

888-040 

2 1/2X4 PVC NIPPLE 

$8.90 

EA 

888-050 

2 1/2X5 PVC NIPPLE 

$10.08 

EA 

888-060 

2 1/2X6 PVC NIPPLE 

$11.34 

EA 

888-120 

2 1/2 X 12 PVC NIPPLE 

$18.38 

EA 

889-005 

3 X CL PVC NIPPLE 

$2.19 

EA 

889-030 

3X3 PVC NIPPLE 

$8.90 

EA 

889-040 

3X4 PVC NIPPLE 

$6.84 

EA 

889-060 

3X6 PVC NIPPLE 

$8.51 

EA 

889-080 

3X8 PVC NIPPLE 

$16.66 

EA 

889-100 

3X 10 PVC NIPPLE 

$19.04 

EA 

889-120 

3X 12 PVC NIPPLE 

$14.65 

EA 

890-005 

4 X CL PVC NIPPLE 

$13.33 

EA 

890-040 

4X4 PVC NIPPLE 

$13.99 

EA 

890-060 

4X6 PVC NIPPLE 

$17.44 

EA 

890-100 

4X10 PVC NIPPLE 

$24.61 

EA 

890-120 

4X 12 PVC NIPPLE 

$20.56 

EA 


54 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

808-020C 

2 CPVC 80 TRD 90 

$27.95 

EA 

808-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD 90 

$86.74 

EA 

808-030C 

3 CPVC 80 TRD 90 

$93.01 

EA 

808-040C 

4 CPVC 80 TRD 90 

$145.55 

EA 


CPVC SCH 80 GRAY 

45 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

819-002C 

1/4 CPVC 80 TRD 45 

$10.98 

EA 

819-005C 

1/2 CPVC 80 TRD 45 

$10.41 

EA 

819-007C 

3/4 CPVC 80 TRD 45 

$11.43 

EA 

819-010C 

1 CPVC 80 TRD 45 

$12.58 

EA 

819-012C 

1 1/4 CPVC 80 TRD 45 

$21.48 

EA 

819-015C 

1 1/2 CPVC 80 TRD 45 

$21.48 

EA 

819-020C 

2 CPVC 80 TRD 45 

$28.37 

EA 

819-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD 45 

$53.77 

EA 

819-030C 

3 CPVC 80 TRD 45 

$77.45 

EA 

819-040C 

4 CPVC 80 TRD 45 

$121.82 

EA 


45 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

817-002C 

1/4 CPVC 80 SOC 45 

$11.69 

EA 

817-005C 

1/2 CPVC 80 SOC 45 

$3.77 

EA 

817-007C 

3/4 CPVC 80 SOC 45 

$5.44 

EA 

817-010C 

1 CPVC 80 SOC 45 

$8.66 

EA 

817-012C 

1 1/4 CPVC 80 SOC 45 

$14.53 

EA 

817-015C 

1 1/2 CPVC 80 SOC 45 

$17.45 

EA 

817-020C 

2 CPVC 80 SOC 45 

$19.57 

EA 

817-025C 

2 1/2 CPVC 80 SOC 45 

$40.00 

EA 

817-030C 

3 CPVC 80 SOC 45 

$51.40 

EA 

817-040C 

4 CPVC 80 SOC 45 

$70.55 

EA 

817-060C 

6 CPVC 80 SOC 45 

$217.34 

EA 

817-080C 

8 CPVC 80 SOC 45 

$452.18 

EA 


90 ELL FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

808-005C 

1/2 CPVC 80 TRD 90 

$4.79 

EA 

808-007C 

3/4 CPVC 80 TRD 90 

$7.17 

EA 

808-010C 

1 CPVC 80 TRD 90 

$10.06 

EA 

808-012C 

1 1/4 CPVC 80 TRD 90 

$19.37 

EA 

808-015C 

1 1/2 CPVC 80 TRD 90 

$20.86 

EA 


90 ELL SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

806-002C 

1/4 CPVC 80 SOC 90 

$7.86 

EA 

806-003C 

3/8 CPVC 80 SOC 90 

$7.86 

EA 

806-005C 

1/2 CPVC 80 SOC 90 

$3.08 

EA 

806-007C 

3/4 CPVC 80 SOC 90 

$3.93 

EA 

806-010C 

1 CPVC 80 SOC 90 

$5.82 

EA 

806-012C 

1 1/4 CPVC 80 SOC 90 

$12.61 

EA 

806-015C 

1 1/2 CPVC 80 SOC 90 

$14.06 

EA 

806-020C 

2 CPVC 80 SOC 90 

$16.98 

EA 

806-025C 

2 1/2 CPVC 80 SOC 90 

$39.08 

EA 

806-030C 

3 CPVC 80 SOC 90 

$44.25 

EA 

806-040C 

4 CPVC 80 SOC 90 

$79.70 

EA 

806-060C 

6 CPVC 80 SOC 90 

$171.58 

EA 

806-080C 

8 CPVC 80 SOC 90 

$419.87 

EA 


90 ELL SOC X FPT 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

807-005C 

1/2 CPVC 80 S X FPT 90 

$8.13 

EA 

807-007C 

3/4 CPVC 80 S X FPT 90 

$9.55 

EA 

807-010C 

1 CPVC 80 S X FPT 90 

$12.50 

EA 

807-012C 

1 1/4 CPVC 80 SX FPT 90 

$18.32 

EA 

807-015C 

1 1/2 CPVC 80 S X FPT 90 

$27.77 

EA 

807-020C 

2 CPVC 80 S X FPT 90 

$35.64 

EA 


ADAPTER SOC X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

835-002C 

1/4 CPVC 80 FA 

$10.61 

EA 

835-003C 

3/8 CPVC 80 FA 

$10.61 

EA 

835-005C 

1/2 CPVC 80 FA 

$5.26 

EA 

835-007C 

3/4 CPVC 80 FA 

$5.55 

EA 

835-010C 

1 CPVC 80 FA 

$12.84 

EA 

835-012C 

1 1/4 CPVC 80 FA 

$13.14 

EA 

835-015C 

1 1/2 CPVC 80 FA 

$15.31 

EA 

835-020C 

2 CPVC 80 FA 

$26.39 

EA 

835-025C 

2 1/2 CPVC 80 FA 

$50.60 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 


CPVC SCH 80 GRAY 

ADAPTER SOC X FPT 


BUSHING MPT XFPT 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

835-030C 

3 CPVC 80 FA 

$103.84 

EA 

835-040C 

4 CPVC 80 FA 

$161.31 

EA 


ADAPTER SOC X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

836-005C 

1/2 CPVC 80 MA 

$4.21 

EA 

836-007C 

3/4 CPVC 80 MA 

$5.13 

EA 

836-010C 

1 CPVC 80 MA 

$8.63 

EA 

836-012C 

1 1/4 CPVC 80 MA 

$12.73 

EA 

836-015C 

1 1/2 CPVC 80 MA 

$17.21 

EA 

836-020C 

2 CPVC 80 MA 

$21.78 

EA 

836-025C 

2 1/2 CPVC 80 MA 

$63.64 

EA 

836-030C 

3 CPVC 80 MA 

$85.52 

EA 

836-040C 

4 CPVC 80 MA 

$134.94 

EA 


BULKHEAD FPT XFPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

872-005C 

1/2" CPVC DT BULKHEAD 

$30.71 

EA 

872-007C 

3/4" CPVC DT BULKHEAD 

$35.46 

EA 

872-010C 

1" CPVC DT BULKHEAD 

$38.79 

EA 

872-012C 

1-1/4" CPVC DT BULKHEAD 

$54.77 

EA 

872-015C 

1-1/5" CPVC DT BULKHEAD 

$59.86 

EA 

872-020C 

2" CPVC DT BULKHEAD 

$74.61 

EA 


BULKHEAD SOC X FPT 


Jk 

rj 

TF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

871-005C 

1/2" CPVC ST BULKHEAD 

$23.00 

EA 

871-007C 

3/4" CPVC ST BULKHEAD 

$27.36 

EA 

871-010C 

1’CPVC ST BULKHEAD 

$30.71 

EA 

871-012C 

1-1/4" CPVC ST BULKHEAD 

$39.17 

EA 

871-015C 

1-1/2" CPVC ST BULKHEAD 

$42.66 

EA 

871-020C 

2" CPVC ST BULKHEAD 

$60.21 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

839-052C 

3/8 X 1/4 CPVC 80 TRD BU 

$9.82 

EA 

839-072C 

1/2 X 1/4 CPVC 80 TRD BU 

$9.82 

EA 

839-073C 

1/2 X 3/8 CPVC 80 TRD BU 

$9.82 

EA 

839-098C 

3/4 X 1/4 CPVC 80 TRD BU 

$10.82 

EA 

839-099C 

3/4 X 3/8 CPVC 80 TRD BU 

$10.82 

EA 

839-101C 

3/4 X 1/2 CPVC 80 TRD BU 

$4.65 

EA 

839-128C 

1 X 1/4 CPVC 80 TRD BUSH 

$11.69 

EA 

839-129C 

1 X 3/8 CPVC 80 TRD BUSH 

$11.69 

EA 

839-130C 

1 X 1/2 CPVC 80 TRD BUSH 

$7.85 

EA 

839-131C 

1 X 3/4 CPVC 80 TRD BUSH 

$7.85 

EA 

839-166C 

1 1/4 X 1/2 CPVC 80 TRD 

$15.58 

EA 

839-167C 

1 1/4 X 3/4 CPVC 80 TRD 

$15.58 

EA 

839-168C 

1 1/4X1 CPVC 80 TRD BU 

$15.46 

EA 

839-209C 

1 1/2 X 1/2 CPVC 80 TRD 

$18.76 

EA 

839-210C 

1 1/2 X 3/4 CPVC 80 TRD 

$18.76 

EA 

839-211C 

1 1/2X1 CPVC 80 TRD BU 

$18.76 

EA 

839-212C 

11/2X1 1/4 CPVC 80 TR 

$18.62 

EA 

839-247C 

2 X 1/2 CPVC 80 TRD BUSH 

$20.75 

EA 

839-248C 

2 X 3/4 CPVC 80 TRD BUSH 

$20.75 

EA 

839-249C 

2 X 1 CPVC 80 TRD BUSH 

$20.75 

EA 

839-250C 

2X1 1/4 CPVC 80 TRD BU 

$20.75 

EA 

839-251C 

2X1 1/2 CPVC 80 TRD BU 

$18.62 

EA 

839-292C 

2 1/2X2 CPVC 80 TRD BU 

$49.88 

EA 

839-337C 

3X1 1/2 CPVC 80 TRD BU 

$67.11 

EA 

839-338C 

3X2 CPVC 80 TRD BUSH 

$67.11 

EA 

839-339C 

3X2 1/2 CPVC 80 TRD BU 

$67.11 

EA 

839-420C 

4X2 CPVC 80 TRD BUSH 

$115.31 

EA 

839-422C 

4X3 CPVC 80 TRD BUSH 

$115.31 

EA 


BUSHING SOC X SPG 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

837-052C 

3/8 X 1/4 CPVC 80 SOC BU 

$6.80 

EA 

837-072C 

1/2 X 1/4 CPVC 80 SOC BU 

$6.80 

EA 

837-073C 

1/2 X 3/8 CPVC 80 SOC BU 

$6.80 

EA 

837-101C 

3/4 X 1/2 CPVC 80 SOC BU 

$3.47 

EA 

837-130C 

1 X 1/2 CPVC 80 SOC BUSH 

$5.39 

EA 

837-131C 

1 X 3/4 CPVC 80 SOC BUSH 

$5.39 

EA 

837-166C 

1 1/4 X 1/2 CPVC 80 SOC 

$14.31 

EA 

837-167C 

1 1/4 X 3/4 CPVC 80 SOC 

$14.31 

EA 

837-168C 

1 1/4X1 CPVC 80 SOC BU 

$14.31 

EA 

837-209C 

1 1/2 X 1/2 CPVC 80 SOC 

$16.18 

EA 

837-210C 

1 1/2 X 3/4 CPVC 80 SOC 

$16.18 

EA 

837-211C 

1 1/2X1 CPVC 80 SOC BU 

$16.18 

EA 

837-212C 

11/2X1 1/4 CPVC 80 SO 

$16.18 

EA 

837-247C 

2X1/2 CPVC 80 SOC BUSH 

$20.89 

EA 

837-248C 

2 X 3/4 CPVC 80 SOC BUSH 

$20.89 

EA 

837-249C 

2 X 1 CPVC 80 SOC BUSH 

$20.89 

EA 


56 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

CPVC SCH 80 GRAY 


BUSHING SOCXSPG 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

837-250C 

2X1 1/4 CPVC 80 SOC BU 

$20.89 

EA 

837-251C 

2X1 1/2 CPVC 80 SOC BU 

$19.50 

EA 

837-292C 

2 1/2X2 CPVC 80 SOC BU 

$25.43 

EA 

837-335C 

3 X 1 CPVC 80 SOC BUSH 

$38.75 

EA 

837-337C 

3X1 1/2 CPVC 80 SOC BU 

$38.75 

EA 

837-338C 

3X2 CPVC 80 SOC BUSH 

$38.75 

EA 

837-339C 

3X2 1/2 CPVC 80 SOC BU 

$38.75 

EA 

837-420C 

4X2 CPVC 80 SOC BUSH 

$42.84 

EA 

837-422C 

4X3 CPVC 80 SOC BUSH 

$42.84 

EA 

837-528C 

6X2 CPVC 80 SOC BUSH 

$91.91 

EA 

837-530C 

6X3 CPVC 80 SOC BUSH 

$91.91 

EA 

837-532C 

6X4 CPVC 80 SOC BUSH 

$91.27 

EA 

837-585C 

8X6 CPVC 80 SOC BUSH 

$300.47 

EA 

837-628C 

10X8 CPVC SCH 80 SOC B 

$471.52 

EA 


BUSHING SPG X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

838-052C 

3/8 X 1/4 CPVC 80 S X T 

$7.31 

EA 

838-071C 

1/2 X 1/8 CPVC 80S XT 

$7.31 

EA 

838-072C 

1/2 X 1/4 CPVC 80S XT 

$7.31 

EA 

838-073C 

1/2 X 3/8 CPVC 80 S X T 

$7.31 

EA 

838-098C 

3/4 X 1/4 CPVC 80 S X T 

$8.15 

EA 

838-101C 

3/4 X 1/2 CPVC 80 S X T 

$3.79 

EA 

838-129C 

1 X 3/8 CPVC 80 S X T BU 

$10.83 

EA 

838-130C 

1 X 1/2 CPVC 80 S X T BU 

$4.80 

EA 

838-131C 

1 X 3/4 CPVC 80 S X T BU 

$4.80 

EA 

838-166C 

1 1/4 X 1/2 CPVC 80 SX 

$15.50 

EA 

838-167C 

1 1/4 X 3/4 CPVC 80 S X 

$15.50 

EA 

838-168C 

11/4X1 CPVC 80S XT 

$15.50 

EA 

838-209C 

1 1/2 X 1/2 CPVC 80 SX 

$19.09 

EA 

838-210C 

1 1/2 X 3/4 CPVC 80 S X 

$19.09 

EA 

838-211C 

11/2X1 CPVC 80S XT 

$19.09 

EA 

838-212C 

11/2X1 1/4 CPVC 80 SX 

$19.09 

EA 

838-247C 

2X1/2 CPVC 80 S X T BU 

$26.24 

EA 

838-248C 

2 X 3/4 CPVC 80 S X T BU 

$26.24 

EA 

838-249C 

2 X 1 CPVC 80 S X T BUSH 

$26.24 

EA 

838-250C 

2X11/4 CPVC 80 S X T 

$26.24 

EA 

838-251C 

2X1 1/2 CPVC 80S XT 

$26.24 

EA 

838-287C 

2 1/2 X 1/2 CPVC 80 SX 

$41.99 

EA 

838-288C 

2 1/2 X 3/4 CPVC 80 S X 

$41.99 

EA 

838-289C 

2 1/2X1 CPVC 80S XT 

$41.99 

EA 

838-290C 

2 1/2X1 1/4 CPVC 80 SX 

$41.99 

EA 

838-291C 

2 1/2X1 1/2 CPVC 80 SX 

$41.70 

EA 

838-292C 

2 1/2X2 CPVC 80S XT 

$41.70 

EA 

838-334C 

3 X 3/4 CPVC 80 S X T BU 

$111.08 

EA 

838-335C 

3 X 1 CPVC 80 S X T BUSH 

$111.08 

EA 

838-336C 

3X1 1/4 CPVC 80S XT 

$97.18 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

838-337C 

3X1 1/2 CPVC 80S XT 

$97.18 

EA 

838-338C 

3X2 CPVC 80 S X T BUSH 

$92.95 

EA 

838-339C 

3X2 1/2 CPVC 80S XT 

$93.71 

EA 

838-420C 

4X2 CPVC 80 S X T BUSH 

$189.40 

EA 

838-421C 

4X2 1/2 CPVC 80S XT 

$189.40 

EA 

838-422C 

4X3 CPVC 80 S X T BUSH 

$189.40 

EA 

838-530C 

6X3 CPVC 80 S X T BUSH 

$381.86 

EA 

838-532C 

6X4 CPVC 80 S X T BUSH 

$381.86 

EA 


CAP FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

848-002C 

1/4 CPVC 80 TRD CAP 

$6.56 

EA 

848-005C 

1/2 CPVC 80 TRD CAP 

$5.63 

EA 

848-007C 

3/4 CPVC 80 TRD CAP 

$9.32 

EA 

848-010C 

1 CPVC 80 TRD CAP 

$13.04 

EA 

848-012C 

1 1/4 CPVC 80 TRD CAP 

$23.27 

EA 

848-015C 

1 1/2 CPVC 80 TRD CAP 

$23.84 

EA 

848-020C 

2 CPVC 80 TRD CAP 

$34.33 

EA 

848-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD CAP 

$79.44 

EA 

848-030C 

3 CPVC 80 TRD CAP 

$104.22 

EA 

848-040C 

4 CPVC 80 TRD CAP 

$151.40 

EA 


CAP SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

847-002C 

1/4 CPVC 80 SOC CAP 

$5.60 

EA 

847-005C 

1/2 CPVC 80 SOC CAP 

$5.07 

EA 

847-007C 

3/4 CPVC 80 SOC CAP 

$7.22 

EA 

847-010C 

1 CPVC 80 SOC CAP 

$12.78 

EA 

847-012C 

1 1/4 CPVC 80 SOC CAP 

$13.98 

EA 

847-015C 

1 1/2 CPVC 80 SOC CAP 

$13.98 

EA 

847-020C 

2 CPVC 80 SOC CAP 

$14.74 

EA 

847-025C 

2 1/2 CPVC 80 SOC CAP 

$49.63 

EA 

847-030C 

3 CPVC 80 SOC CAP 

$54.40 

EA 

847-040C 

4 CPVC 80 SOC CAP 

$55.30 

EA 

847-060C 

6 CPVC 80 SOC CAP 

$182.97 

EA 


COUPLING FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

830-002C 

1/4 CPVC 80 TRD CPLG 

$10.52 

EA 

830-003C 

3/8 CPVC 80 TRD CPLG 

$10.52 

EA 

830-005C 

1/2 CPVC 80 TRD CPLG 

$8.66 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

CPVC SCH 80 GRAY 


COUPLING FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

830-007C 

3/4 CPVC 80 TRD CPLG 

$13.98 

EA 

830-010C 

1 CPVC 80 TRD CPLG 

$15.87 

EA 

830-012C 

1 1/4 CPVC 80 TRD CPLG 

$16.83 

EA 

830-015C 

1 1/2 CPVC 80 TRD CPLG 

$18.08 

EA 

830-020C 

2 CPVC 80 TRD CPLG 

$21.32 

EA 

830-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD CPLG 

$38.24 

EA 

830-030C 

3 CPVC 80 TRD CPLG 

$44.52 

EA 

830-040C 

4 CPVC 80 TRD CPLG 

$90.76 

EA 


COUPLING SOC 


-X 

___ 







ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

829-002C 

1/4 CPVC 80 SOC CPLG 

$8.36 

EA 

829-003C 

3/8 CPVC 80 SOC CPLG 

$8.36 

EA 

829-005C 

1/2 CPVC 80 SOC CPLG 

$3.26 

EA 

829-007C 

3/4 CPVC 80 SOC CPLG 

$4.55 

EA 

829-010C 

1 CPVC 80 SOC CPLG 

$6.13 

EA 

829-012C 

1 1/4 CPVC 80 SOC CPLG 

$9.17 

EA 

829-015C 

1 1/2 CPVC 80 SOC CPLG 

$10.78 

EA 

829-020C 

2 CPVC 80 SOC CPLG 

$12.52 

EA 

829-025C 

2 1/2 CPVC 80 SOC CPLG 

$29.87 

EA 

829-030C 

3 CPVC 80 SOC CPLG 

$30.29 

EA 

829-040C 

4 CPVC 80 SOC CPLG 

$39.70 

EA 

829-060C 

6 CPVC 80 SOC CPLG 

$100.17 

EA 

829-080C 

8 CPVC 80 SOC CPLG 

$270.72 

EA 

829-101C 

3/4 X 1/2 CPVC 80 SOC CP 

$8.52 

EA 

829-131C 

1 X 3/4 CPVC 80 SOC CPLG 

$12.14 

EA 

829-168C 

1 1/4X1 CPVC 80 SOC CP 

$27.80 

EA 

829-211C 

1-1/2 XI CPVC SOC CPLG 

$27.58 

EA 

829-212C 

11/2X1 1/4 CPVC 80 SO 

$27.58 

EA 

829-249C 

2 X 1 CPVC 80 SOC CPLG 

$36.47 

EA 

829-251C 

2X1 1/2 CPVC 80 SOC CP 

$36.47 

EA 

829-338C 

3X2 SCH 80 CPVC SOC CP 

$83.90 

EA 

829-420C 

4X2 CPVC 80 SOC CPLG 

$100.09 

EA 

829-422C 

4X3 SCH 80 CPVC SOC CP 

$100.09 

EA 

829-532C 

6X4 SCH 80 CPVC SOC CP 

$227.37 

EA 


CROSS SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

820-012C 

1-1/4 CPVC SCH 80 SOC CR 

$38.42 

EA 

820-015C 

1-1/2 CPVC SCH 80 SOC CR 

$50.55 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

820-020C |2 CPVC 80 SOC CROSS | $54.17|EA | 


FLANGE BLIND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

853-005C 

1/2 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$20.54 

EA 

853-007C 

3/4 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$22.27 

EA 

853-010C 

1 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$27.77 

EA 

853-012C 

1 1/4 CPVC 80 BLIND FLAN 

$31.42 

EA 

853-015C 

1 1/2 CPVC 80 BLIND FLAN 

$43.97 

EA 

853-020C 

2 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$46.19 

EA 

853-025C 

2 1/2 CPVC 80 BLIND FLAN 

$69.87 

EA 

853-030C 

3 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$86.85 

EA 

853-040C 

4 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$117.65 

EA 

853-060C 

6 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$197.35 

EA 

853-080C 

8 CPVC 80 BLIND FLANGE 

$366.07 

EA 


FLANGE FPT VS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

855-005C 

1/2 CPVC 80 TRD VS FLANG 

$19.28 

EA 

855-007C 

3/4 CPVC 80 TRD VS FLANG 

$23.38 

EA 

855-010C 

1 CPVC 80 TRD VS FLANGE 

$25.53 

EA 

855-012C 

1 1/4 CPVC 80 TRD VS FLA 

$35.13 

EA 

855-015C 

1 1/2 CPVC 80 TRD VS FLA 

$37.51 

EA 

855-020C 

2 CPVC 80 TRD VS FLANGE 

$38.21 

EA 

855-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD VS FLA 

$61.52 

EA 

855-030C 

3 CPVC 80 TRD VS FLANGE 

$61.52 

EA 

855-040C 

4 CPVC 80 TRD VS FLANGE 

$95.63 

EA 


FLANGE SOC VS 


£ 


_ A 

r 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

854-005C 

1/2 CPVC 80 SOC VS FLANG 

$13.80 

EA 

854-007C 

3/4 CPVC 80 SOC VS FLANG 

$14.11 

EA 

854-010C 

1 CPVC 80 SOC VS FLANGE 

$15.41 

EA 

854-012C 

1 1/4 CPVC 80 SOC VS FLA 

$18.80 

EA 

854-015C 

1 1/2 CPVC 80 SOC VS FLA 

$20.89 

EA 

854-020C 

2 CPVC 80 SOC VS FLANGE 

$25.28 

EA 

854-025C 

2 1/2 CPVC 80 SOC VS FLA 

$52.39 

EA 

854-030C 

3 CPVC 80 SOC VS FLANGE 

$54.85 

EA 

854-040C 

4 CPVC 80 SOC VS FLANGE 

$74.08 

EA 

854-060C 

6 CPVC 80 SOC VS FLANGE 

$126.21 

EA 

854-080C 

8 CPVC 80 SOC VS FLANGE 

$379.77 

EA 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

CPVC SCH 80 GRAY 

FLANGE SPG VS 

J3 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

856-010C 

1 CPVC 80 SPG VS FLANGE 

$19.45 

EA 

856-020C 

2" CPVC SPG FLANGE 

$37.24 

EA 

856-030C 

3 CPVC 80 SPG VS FLANGE 

$63.87 

EA 

856-040C 

4" CPVC SPG VS FLANGE 

$65.72 

EA 

856-060C 

6" CPVC SPG VS FLANGE 

$143.50 

EA 


PLUG MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

850-002C 

1/4 CPVC 80 TRD PLUG 

$5.27 

EA 

850-003C 

3/8 CPVC 80 TRD PLUG 

$5.27 

EA 

850-005C 

1/2 CPVC 80 TRD PLUG 

$4.58 

EA 

850-007C 

3/4 CPVC 80 TRD PLUG 

$5.80 

EA 

850-010C 

1 CPVC 80 TRD PLUG 

$9.54 

EA 

850-012C 

1 1/4 CPVC 80 TRD PLUG 

$14.42 

EA 

850-015C 

1 1/2 CPVC 80 TRD PLUG 

$11.95 

EA 

850-020C 

2 CPVC 80 TRD PLUG 

$16.27 

EA 

850-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD PLUG 

$27.62 

EA 

850-030C 

3 CPVC 80 TRD PLUG 

$29.58 

EA 

850-040C 

4 CPVC 80 TRD PLUG 

$34.26 

EA 


TEE FPT 


TEE SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

801-002C 

1/4 CPVC 80 SOC TEE 

$7.22 

EA 

801-005C 

1/2 CPVC 80 SOC TEE 

$7.22 

EA 

801-007C 

3/4 CPVC 80 SOC TEE 

$7.35 

EA 

801-010C 

1 CPVC 80 SOC TEE 

$9.01 

EA 

801-012C 

1 1/4 CPVC 80 SOC TEE 

$19.00 

EA 

801-015C 

1 1/2 CPVC 80 SOC TEE 

$21.77 

EA 

801-020C 

2 CPVC 80 SOC TEE 

$24.22 

EA 

801-025C 

2 1/2 CPVC 80 SOC TEE 

$57.55 

EA 

801-030C 

3 CPVC 80 SOC TEE 

$61.66 

EA 

801-040C 

4 CPVC 80 SOC TEE 

$76.58 

EA 

801-060C 

6 CPVC 80 SOC TEE 

$213.53 

EA 

801-080C 

8 CPVC 80 SOC TEE 

$611.67 

EA 

801-101C 

3/4 X 1/2 CPVC 80 SOC TE 

$16.11 

EA 

801-131C 

1 X 3/4 CPVC 80 SOC TEE 

$18.56 

EA 

801-210C 

1-1/2 X 3/4 CPVC TEE 

$37.95 

EA 

801-211C 

1 1/2X1 CPVC 80 SOC TE 

$37.95 

EA 

801-247C 

2X1/2 CPVC SOC TEE 

$45.21 

EA 

801-248C 

2 X 3/4 CPVC TEE 

$45.21 

EA 

801-249C 

2 X 1 CPVC 80 TEE 

$45.21 

EA 

801-338C 

3X2 CPVC 80 TEE 

$92.24 

EA 

801-420C 

4X2 CPVC 80 SOC TEE 

$116.59 

EA 

801-532C 

6X4 CPVC 80 SOC TEE 

$329.27 

EA 


TEE SOC X FPT 


* 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

802-005C 

1/2 CPVC 80 S X T TEE 

$18.32 

EA 

802-007C 

3/4 CPVC 80 S X T TEE 

$24.44 

EA 

802-010C 

1 CPVC 80 S X T TEE 

$30.55 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

805-005C 

1/2 CPVC 80 TRD TEE 

$16.04 

EA 

805-007C 

3/4 CPVC 80 TRD TEE 

$23.12 

EA 

805-010C 

1 CPVC 80 TRD TEE 

$24.89 

EA 

805-012C 

1 1/4 CPVC TRD TEE 

$25.04 

EA 

805-015C 

1 1/2 CPVC TRD TEE 

$26.29 

EA 

805-020C 

2 CPVC 80 TRD TEE 

$29.20 

EA 

805-025C 

2 1/2 CPVC 80 TRD TEE 

$143.56 

EA 

805-030C 

3 CPVC 80 TRD TEE 

$166.56 

EA 

805-040C 

4 CPVC 80 TRD TEE 

$394.60 

EA 


UNION FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

858-002C 

1/4 CPVC/V 80 TRD UNION 

$23.60 

EA 

858-005C 

1/2 CPVC/V 80 TRD UNION 

$14.96 

EA 

858-007C 

3/4 CPVC/V 80 TRD UNION 

$26.43 

EA 

858-010C 

1 CPVC/V 80 TRD UNION 

$36.45 

EA 

858-012C 

1 1/4 CPVC/V 80 TRD UNIO 

$69.44 

EA 

858-015C 

1 1/2 CPVC/V 80 TRD UNIO 

$69.44 

EA 

858-020C 

2 CPVC/V 80 TRD UNION 

$78.50 

EA 

858-030C 

3 CPVC/V 80 TRD UNION 

$239.96 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

CPVC SCH 80 GRAY 

UNION SOC 



t ::rl 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

857-002C 

1/4 CPVC/V 80 SOC UNION 

$20.99 

EA 

857-005C 

1/2 CPVC/V 80 SOC UNION 

$13.96 

EA 

857-007C 

3/4 CPVC/V 80 SOC UNION 

$14.59 

EA 

857-010C 

1 CPVC/V 80 SOC UNION 

$17.51 

EA 

857-012C 

1 1/4 CPVC/V 80 SOC UNIO 

$35.42 

EA 

857-015C 

1 1/2 CPVC/V 80 SOC UNIO 

$36.07 

EA 

857-020C 

2 CPVC/V 80 SOC UNION 

$59.79 

EA 

857-030C 

3 CPVC/V 80 SOC UNION 

$124.09 

EA 


WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

875-040C |4 CPVC 80 SOC WYE | $302.66 |EA | 


CPVC 80 NIPPLES 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

880-005C 

1/4 X CL CPVC NIPPLE 

$1.56 

EA 

882-005C 

1/2 X CL CPVC NIPPLE 

$2.08 

EA 

882-015C 

1/2X1 1/2 CPVC NIPPLE 

$1.81 

EA 

882-020C 

1/2X2 CPVC NIPPLE 

$2.00 

EA 

882-030C 

1/2X3 CPVC NIPPLE 

$2.28 

EA 

882-040C 

1/2X4 CPVC NIPPLE 

$2.66 

EA 

882-060C 

1/2X6 CPVC NIPPLE 

$3.38 

EA 

882-080C 

1/2X8 CPVC NIPPLE 

$5.00 

EA 

883-005C 

3/4 X CL CPVC NIPPLE 

$2.06 

EA 

883-015C 

3/4X1 1/2 CPVC NIPPLE 

$2.21 

EA 

883-020C 

3/4X2 CPVC NIPPLE 

$2.39 

EA 

883-030C 

3/4X3 CPVC NIPPLE 

$2.72 

EA 

883-040C 

3/4X4 CPVC NIPPLE 

$3.14 

EA 

883-060C 

3/4X6 CPVC NIPPLE 

$3.90 

EA 

884-005C 

1 X CL CPVC NIPPLE 

$2.49 

EA 

884-020C 

1 X 2 CPVC NIPPLE 

$2.72 

EA 

884-025C 

1X2 1/2 CPVC NIPPLE 

$3.38 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

884-030C 

1 X 3 CPVC NIPPLE 

$3.38 

EA 

884-035C 

1X3 1/2 CPVC NIPPLE 

$3.90 

EA 

884-040C 

1 X 4 CPVC NIPPLE 

$3.90 

EA 

884-060C 

1 X 6 CPVC NIPPLE 

$5.09 

EA 

885-005C 

1 1/4 X CL CPVC NIPPLE 

$3.14 

EA 

885-020C 

1 1/4X2 CPVC NIPPLE 

$3.48 

EA 

885-030C 

1 1/4X3 CPVC NIPPLE 

$4.39 

EA 

885-040C 

1 1/4X4 CPVC NIPPLE 

$5.46 

EA 

885-060C 

1 1/4X6 CPVC NIPPLE 

$7.38 

EA 

886-005C 

1 1/2 X CL CPVC NIPPLE 

$3.48 

EA 

886-020C 

1 1/2X2 CPVC NIPPLE 

$3.90 

EA 

886-025C 

1 1/2X2 1/2 CPVC NIPPL 

$4.84 

EA 

886-030C 

1 1/2X3 CPVC NIPPLE 

$4.84 

EA 

886-035C 

1 1/2X3 1/2 CPVC NIPPL 

$5.86 

EA 

886-040C 

1 1/2X4 CPVC NIPPLE 

$5.86 

EA 

886-060C 

1 1/2X6 CPVC NIPPLE 

$7.79 

EA 

887-005C 

2 X CL CPVC NIPPLE 

$5.39 

EA 

887-025C 

2X2 1/2 CPVC NIPPLE 

$6.43 

EA 

887-030C 

2X3 CPVC NIPPLE 

$6.43 

EA 

887-040C 

2X4 CPVC NIPPLE 

$7.61 

EA 

887-060C 

2X6 CPVC NIPPLE 

$9.98 

EA 

889-005C 

3 X CL CPVC NIPPLE 

$12.67 

EA 

889-030C 

3X3 CPVC NIPPLE 

$12.67 

EA 

889-040C 

3X4 CPVC NIPPLE 

$16.58 

EA 

889-060C 

3X6 CPVC NIPPLE 

$22.04 

EA 


CPVC COPPER TUBE SIZE 


45 ELL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

317-005 

1/2 CPVC CTS SOC 45 ELL 

$0.58 

EA 

317-007 

3/4 CPVC CTS SOC 45 ELL 

$0.99 

EA 

317-010 

1"CPVC CTS SOC 45 

$2.07 

EA 


90 ELL 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

306-005 

1/2 CTS SOC 90 ELL 

$0.46 

EA 

306-007 

3/4 CTS SOC 90 ELL 

$0.82 

EA 

306-010 

1"CPVC CTS SOC 90 

$2.38 

EA 

306-101 

3/4 X 1/2 CTS SOC 90 

$1.06 

EA 

309-005 

1/2 CPVC CTS ST 90 ELL 

$0.51 

EA 

309-007 

3/4 CPVC CTS ST 90 ELL 

$0.92 

EA 

315-005 

1/2 CPVC DROP EAR 90 

$2.68 

EA 


ADAPTER FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

335-005 

1/2 CTS FAW/WASHER 

$1.50 

EA 

335-007 

3/4 CTS FA W/WASHER 

$2.00 

EA 

335-010 

1" CTS FAW/WASHER 

$2.42 

EA 


ADAPTER MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

336-005 

1/2 CPVC CTS MA 

$0.52 

EA 

336-007 

3/4 CPVC CTS MA 

$0.80 

EA 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

CPVC COPPER TUBE SIZE 


ADAPTER MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

336-010 |1"CPVCCTSMA | $3.40|EA | 


BUSHING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

337-101 

3/4 X 1/2 CTS BUSHING 

$0.50 

EA 

337-130 

1" X 1/2" CTS BUSHING 

$1.55 

EA 

337-131 

1" X 3/4" CTS BUSHING 

$1.55 

EA 


CAP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

347-005 

1/2 CPVC CTS SOC CAP 

$0.45 

EA 

347-007 

3/4 CPVC CTS SOC CAP 

$0.57 

EA 

347-010 

1" CPVC CTS SOC CAP 

$1.38 

EA 


COUPLING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

329-005 

1/2 CPVC CTS SOC CPLG 

$0.41 

EA 

329-007 

3/4 CPVC CTS SOC CPLG 

$0.54 

EA 

329-010 

1" CPVC CTS SOC CPLG 

$1.98 

EA 

329-101 

3/4 X 1/2 CTS SOC CPLG 

$0.59 

EA 

329-131 

1"X3/4" CPVC RED CPLG 

$1.98 

EA 


PIPE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BD00-0050 

1/2" CPVC CTS PIPE X 10’ 

$62.64 

CF 

BD00-0075 

3/4" CPVC CTS PIPE X 10’ 

$126.40 

CF 

BD00-0100 

1" CPVC CTS PIPE X 10’ 

$257.60 

CF 


TEE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

301-005 

1/2 CPVC CTS SOC TEE 

$0.64 

EA 

301-007 

3/4 CPVC CTS SOC TEE 

$1.19 

EA 

301-010 

1" CPVC CTS SOC TEE 

$5.11 

EA 

301-094 

3/4 X 1/2 X 1/2 CTS TEE 

$1.23 

EA 

301-101 

3/4 X 3/4 X 1/2 CTS TEE 

$1.23 

EA 

301-131 

1" X 3/4" CTS SOC TEE 

$5.54 

EA 


UNION 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

357-005 

1/2 CTS SOC UNION 

$4.53 

EA 

357-007 

3/4 CTS SOC UNION 

$6.89 

EA 

357-010 

1 CTS CPVC SOC UNION 

$8.89 

EA 


PP CAMLOCK FITTINGS 


CAMLOCK GASKET 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

075G 

3/4 BUNA CAM GASKET 

$0.39 

EA 

100G 

1 BUNA CAM GASKET 

$0.39 

EA 

150G 

1 1/2 BUNA CAM GASKET 

$0.39 

EA 

200G 

2 BUNA CAM GASKET 

$0.45 

EA 

300G 

3 BUNA CAM GASKET 

$0.51 

EA 


CAP 



Type H 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

H075 

3/4 CAP 

$7.17 

EA 

HI 00 

1 CAP 

$7.89 

EA 

HI 50 

1 1/2 CAP 

$8.85 

EA 

H200 

2 CAP 

$11.64 

EA 

H300 

3 CAP 

$18.09 

EA 


FEMALE CAM X FPT 



Type D 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

D050 

3/4 X 1/2 F/CAM X FPT 

$7.17 

EA 

D075 

3/4 F/CAM X FPT 

$7.17 

EA 

D100 

1 F/CAM X FPT 

$7.89 

EA 

D125 

11/2X1 1/4 F/CAM X FP 

$8.70 

EA 

D150 

1 1/2 F/CAM X FPT 

$9.24 

EA 

D200 

2 F/CAM X FPT 

$11.64 

EA 

D300 

3 F/CAM X FPT 

$19.05 

EA 


FEMALE CAM X HOSE BARB 


f 

Type C 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C050 

3/4 X 1/2 F/CAM X INS 

$7.17 

EA 

C075 

3/4 F/CAM X INS 

$7.17 

EA 

C100 

1 F/CAM X INS 

$7.89 

EA 

C125 

11/2X1 1/4 F/CAM X IN 

$8.70 

EA 

C150 

1 1/2 F/CAM X INS 

$9.24 

EA 

C200 

2 F/CAM X INS 

$11.64 

EA 

C300 

3 F/CAM X INS 

$19.59 

EA 


FEMALE CAM X MPT 



Type B 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B050 

3/4 X 1/2 F/CAM X MPT 

$7.17 

EA 

B075 

3/4 F/CAM X MPT 

$7.17 

EA 

B100 

1 F/CAM X MPT 

$7.89 

EA 

B125 

11/2X1 1/4 F/CAM X MP 

$8.70 

EA 

B150 

1 1/2 F/CAM X MPT 

$9.24 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PP CAMLOCK FITTINGS 


FEMALE CAM X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B200 

2 F/CAM X MPT 

$11.64 

EA 

B300 

3 F/CAM X MPT 

$19.59 

EA 


MALE CAM X FPT 


1 

Type A 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

A050 

3/4 X 1/2 M/CAM X FPT 

$2.85 

EA 

A075 

3/4 M/CAM X FPT 

$2.85 

EA 

A100 

1 M/CAM X FPT 

$3.54 

EA 

A125 

11/2X1 1/4 M/CAM XFP 

$3.24 

EA 

A150 

1 1/2 M/CAM X FPT 

$3.57 

EA 

A200 

2 M/CAM X FPT 

$4.20 

EA 

A300 

3 M/CAM X FPT 

$9.45 

EA 


MALE CAM X HOSE BARB 



Type E 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

E050 

3/4 X 1/2 M/CAM X INS 

$2.94 

EA 

E075 

3/4 M/CAM X INS 

$2.94 

EA 

E100 

1 M/CAM X INS 

$3.69 

EA 

E125 

11/2X1 1/4 M/CAM X IN 

$3.69 

EA 

E150 

1 1/2 M/CAM X INS 

$4.08 

EA 

E200 

2 M/CAM X INS 

$4.29 

EA 

E300 

3 M/CAM X INS 

$9.15 

EA 


MALE CAM X MPT 



Type F 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

F050 

3/4 X 1/2 M/CAM X MPT 

$2.94 

EA 

F075 

3/4 M/CAM X MPT 

$2.94 

EA 

FI 00 

1 M/CAM X MPT 

$3.69 

EA 

F125 

11/2X1 1/4 M/CAM XMP 

$3.69 

EA 

FI 50 

1 1/2 M/CAM X MPT 

$3.69 

EA 

F200 

2 M/CAM X MPT 

$5.34 

EA 

F300 

3 M/CAM X MPT 

$9.15 

EA 


PLUG 



Type P 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

P075 

3/4 PLUG 

$2.85 

EA 

P100 

1 PLUG 

$3.54 

EA 

PI 50 

1 1/2 PLUG 

$3.57 

EA 

P200 

2 PLUG 

$4.29 

EA 

P300 

3 PLUG 

$9.45 

EA 


PIP - PVC IRRIGATION 


22 1/2 ELL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

290-100354 

6 80# PIP 22 1/2 ELL 

$19.28 

EA 

290-100355 

8 80# PIP 22 1/2 ELL 

$31.38 

EA 

290-100356 

10 80# PIP 22 1/2 ELL 

$56.36 

EA 

290-100357 

12 80# PIP 22 1/2 ELL 

$79.91 

EA 


45 ELL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

280-100592 

6 L/H PIP 45 ELL 

$22.82 

EA 

280-100593 

8 L/H PIP 45 ELL 

$33.51 

EA 

280-100594 

10 L/H PIP 45 ELL 

$41.39 

EA 

280-100595 

12 L/H PIP 45 ELL 

$67.81 

EA 

280-100596 

15 L/H PIP 45 ELL 

$109.19 

EA 

290-100592 

6 80# PIP 45 ELL 

$29.24 

EA 

290-100593 

8 80# PIP 45 ELL 

$44.26 

EA 

290-100594 

10 80# PIP 45 ELL 

$68.48 

EA 

290-100595 

12 80# PIP 45 ELL 

$98.47 

EA 

290-100596 

15 80# PIP 45 ELL 

$155.58 

EA 

300-100592 

6 100# PIP 45 ELL 

$30.68 

EA 

300-100593 

8 100# PIP 45 ELL 

$53.52 

EA 

300-100594 

10 100# PIP 45 ELL 

$80.63 

EA 

300-100595 

12 100# PIP 45 ELL 

$119.90 

EA 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PIP - PVC IRRIGATION 

90 ELL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

280-100812 

6 L/H PIP 90 ELL 

$42.82 

EA 

280-100813 

8 L/H PIP 90 ELL 

$52.79 

EA 

280-100814 

10 L/H PIP 90 ELL 

$84.23 

EA 

280-100815 

12 L/H PIP 90 ELL 

$110.61 

EA 

280-100816 

15 L/H PIP 90 ELL 

$180.56 

EA 

290-100812 

6 80# PIP 90 ELL 

$70.66 

EA 

290-100813 

8 80# PIP 90 ELL 

$95.63 

EA 

290-100814 

10 80# PIP 90 ELL 

$157.02 

EA 

290-100815 

12 80# PIP 90 ELL 

$201.96 

EA 

290-100816 

15 80# PIP 90 ELL 

$336.88 

EA 

300-100812 

6 100# PIP 90 ELL 

$82.79 

EA 

300-100813 

8 100# PIP 90 ELL 

$130.62 

EA 

300-100814 

10 100# PIP 90 ELL 

$184.14 

EA 

300-100815 

12 100# PIP 90 ELL 

$258.34 

EA 


ADAPTER PIP X IPS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

300-101536 

6X4 100# PIP X IPS RED 

$23.55 

EA 

300-101537 

8X6 PIP X IPS COUPLING 

$27.82 

EA 

300-101649 

6X6 PIP X IPS COUPLING 

$22.82 

EA 

300-101650 

8X8 PIP X IPS COUPLING 

$32.81 

EA 

300-101651 

10 X 10 PIP X IPS COUPLI 

$54.96 

EA 

300-101652 

12 X 12 PIP X IPS COUPLI 

$85.62 

EA 

300-101908 

12X6 100 PIP X IPS SAD 

$78.50 

EA 


CAP 


[ 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

300-107541 

8 100# PIP CAP 

$36.41 

EA 

300-107542 

10 100# PIP CAP 

$58.52 

EA 

300-107543 

12 100# PIP CAP 

$77.07 

EA 

300-107545 

15 100# PIP CAP 

$125.59 

EA 

300-107547 

18 100# PIP CAP 

$245.38 

EA 


COUPLING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

280-100002 

6 L/H PIP COUPLING 

$11.40 

EA 

280-100003 

8 L/H PIP COUPLING 

$12.84 

EA 

280-100004 

10 L/H PIP COUPLING 

$17.85 

EA 

280-100005 

12 L/H PIP COUPLING 

$24.27 

EA 

280-100006 

15 L/H PIP COUPLING 

$42.82 

EA 

280-100928 

8X6 L/H PIP REDUCER 

$19.98 

EA 

280-100931 

10X8 L/H PIP REDUCER 

$30.68 

EA 

280-100935 

12X10 L/H PIPCPLG 

$44.26 

EA 

290-100002 

6 80# PIP COUPLING 

$17.12 

EA 

290-100003 

8 80# PIP COUPLING 

$21.40 

EA 

290-100004 

10 80# PIP COUPLING 

$35.67 

EA 

290-100005 

12 80# PIP COUPLING 

$53.52 

EA 

290-100006 

15 80# PIP COUPLING 

$81.36 

EA 

290-100007 

18 80# PIP COUPLING 

$186.28 

EA 

300-100002 

6 100# PIP COUPLING 

$19.28 

EA 

300-100003 

8 100# PIP COUPLING 

$26.38 

EA 

300-100004 

10 100# PIP COUPLING 

$42.10 

EA 

300-100005 

12 100# PIP COUPLING 

$64.94 

EA 

300-100928 

8X6 100# PIP REDUCER 

$36.41 

EA 

300-100931 

10X8 100# PIP REDUCER 

$49.94 

EA 

300-100935 

12 X 10 100# PIP REDUCER 

$72.08 

EA 

300-100946 

18 X 15 100# PIP RED COU 

$211.97 

EA 


FLANGE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

354-060F 

6X6.140 VS PIP FLANGE 

$66.10 

EA 

354-080F 

8X8.160 VS PIP FLANGE 

$100.08 

EA 

354-1 OOF 

10X 10.200 VS PIP FLANG 

$140.73 

EA 

354-120F 

12 X 12.240 VS PIP FLANG 

$203.82 

EA 

354-150F 

14X15.3 VS SOC PIP FLA 

$543.30 

EA 

354-151F 

16X 15.300 VS PIP FLANG 

$619.79 

EA 

354-181F 

18 X 18.701 VS PIP FLANG 

$1,107.71 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

280-107540 

6 L/H END CAP 

$7.13 

EA 

280-107541 

8 L/H END CAP 

$12.11 

EA 

280-107542 

10 L/H END CAP 

$19.28 

EA 

280-107543 

12 L/H END CAP 

$29.97 

EA 

280-107545 

15 L/H END CAP 

$42.10 

EA 

300-107540 

6 100# PIP CAP 

$28.53 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PIP - PVC IRRIGATION 

TEE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

280-102502 

6 L/H PIP TEE 

$27.10 

EA 

280-102507 

8 L/H PIP TEE 

$49.24 

EA 

280-102513 

10 L/H PIP TEE 

$62.79 

EA 

280-102520 

12 L/H PIP TEE 

$87.06 

EA 

290-102501 

6 X4 80# PIP X IPS TEE 

$40.67 

EA 

290-102502 

6 80# PIP TEE 

$52.01 

EA 

290-102505 

8 X4 80# PIP X IPS TEE 

$56.36 

EA 

290-102507 

8 80# PIP TEE 

$89.84 

EA 

290-102513 

10 80# PIP TEE 

$129.88 

EA 

290-102516 

12 X 4 80# PIP X IPS TEE 

$116.32 

EA 

290-102520 

12 80# PIP TEE 

$184.14 

EA 

290-102528 

15 80# PIP TEE 

$344.71 

EA 

300-102501 

6X4 100# PIP X IPS TEE 

$47.09 

EA 

300-102502 

6 100# PIP TEE 

$62.33 

EA 

300-102507 

8 100# PIP TEE 

$92.05 

EA 

300-102513 

10 100# PIP TEE 

$147.76 

EA 

300-102520 

12" 100# PIP TEE 

$235.50 

EA 


REPAIR COUPLING PIP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

111-060 

6 PIP EPOXY REPAIR CPLG 

$69.90 

EA 

111-080 

8 PIP EPOXY REPAIR CPLG 

$85.20 

EA 

111-100 

10 PIP EPOXY REPAIR CPLG 

$107.00 

EA 

111-120 

12 PIP EPOXY REPAIR CPLG 

$161.00 

EA 

111-150 

15 PIP EPOXY REPAIR CPLG 

$215.00 

EA 


PVC INSERT FITTINGS 


90 ELL 





J 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1406-005 

1/2 INS 90 ELL 

$1.05 

EA 

1406-007 

3/4 INS 90 ELL 

$1.28 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1406-010 

1 INS 90 ELL 

$1.42 

EA 

1406-012 

1 1/4 INS 90 ELL 

$1.58 

EA 

1406-015 

1 1/2 INS 90 ELL 

$1.87 

EA 

1406-020 

2 INS 90 ELL 

$2.62 

EA 

1406-101 

3/4 X 1/2 INS 90 ELL 

$1.21 

EA 

1406-131 

1 X 3/4 INS 90 ELL 

$1.48 

EA 

1406-251 

2X1 1/2 INS 90 ELL 

$2.88 

EA 


90 ELL INS X FPT 


= S\ 

L l 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1407-005 

1/2 INS X FPT 90 

$1.18 

EA 

1407-007 

3/4 INS X FPT 90 

$1.28 

EA 

1407-010 

1 INS X FPT 90 

$1.65 

EA 

1407-012 

1 1/4 INS X FPT 90 

$2.43 

EA 

1407-015 

1 1/2 INS X FPT 90 

$2.78 

EA 

1407-020 

2 INS X FPT 90 

$4.70 

EA 

1407-101 

3/4 X 1/2 INS X FPT 90 

$1.21 

EA 

1407-130 

1 X 1/2 INS X FPT 90 

$1.28 

EA 

1407-131 

1 X 3/4 INS X FPT 90 

$1.48 

EA 

1407-166 

1 1/4 X 1/2 INS X FPT 90 

$2.20 

EA 

1407-167 

1 1/4 X 3/4 INS X FPT 90 

$2.20 

EA 

1407-168 

1-1/4 XI INS FIPT90 

$2.20 

EA 

1407-251 

2X1 1/2 INS X FPT 90 

$4.44 

EA 


90 ELL INS X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1413-005 

1/2 INS X MPT 90 

$1.32 

EA 

1413-007 

3/4 INS X MPT 90 

$1.82 

EA 

1413-007BR 

3/4 BRASS INS X MPT 90 

$3.94 

EA 

1413-010 

1 INS X MPT 90 

$2.39 

EA 

1413-012 

1 1/4 INS X MPT 90 

$3.19 

EA 

1413-015 

1 1/2 INS X MPT 90 

$4.22 

EA 

1413-020 

2 INS X MPT 90 

$6.66 

EA 

1413-131BR 

1 X 3/4 BRASS INS X MPT 

$4.31 

EA 


ADAPTER INS X FPT 


Hf r 

n 1 -1 

ij 

| ^ 


Ej - J 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1435-005 

1/2 INSERT FA 

$2.34 

EA 

1435-007 

3/4 INSERT FA 

$2.54 

EA 

1435-010 

1 INSERT FA 

$2.82 

EA 

1435-012 

1 1/4 INSERT FA 

$3.46 

EA 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC INSERT FITTINGS 


ADAPTER INS X SPG 

_r — 


U 


ADAPTER INS X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1435-015 

1 1/2 INSERT FA 

$4.38 

EA 

1435-020 

2 INSERT FA 

$7.40 

EA 


ADAPTER INS X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1432-005 

1/2 INS X SPG ADAPTER 

$0.98 

EA 

1432-007 

3/4 INS X SPG ADAPTER 

$1.18 

EA 

1432-010 

1 INS X SPG ADAPTER 

$1.27 

EA 

1432-025 

2-1/2" INS X SPG ADAPTER 

$9.19 

EA 


COUPLING 







ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1436-005 

1/2 INSERT MA 

$0.53 

EA 

1436-007 

3/4 INSERT MA 

$0.64 

EA 

1436-010 

1 INSERT MA 

$0.66 

EA 

1436-012 

1-1/4" INSERT MA 

$1.05 

EA 

1436-015 

1 1/2 INSERT MA 

$1.18 

EA 

1436-020 

2 INSERT MA 

$2.25 

EA 

1436-030 

3 INSERT MA 

$10.66 

EA 

1436-040 

4 INSERT MA 

$14.83 

EA 

1436-074 

3/4 X 1/2 INS X MPT MA 

$1.66 

EA 

1436-075 

1 X 1/2 INS X MPT MA 

$1.72 

EA 

1436-101 

1/2 X 3/4 INS X MPT MA 

$1.50 

EA 

1436-102 

1 X 3/4 INS X MPT MA 

$1.72 

EA 

1436-131 

3/4X1 INS X MPT MA 

$1.55 

EA 

1436-132 

11/4X1 INS X MPT MA 

$2.10 

EA 

1436-133 

11/2X1 INS X MPT MA 

$3.15 

EA 

1436-167 

3/4X1 1/4 INS X MPT MA 

$1.83 

EA 

1436-168 

1 XI 1/4 INS X MPT MA 

$1.97 

EA 

1436-169 

11/2X1 1/4 INS X MPT 

$3.15 

EA 

1436-211 

1 XI 1/2 INS X MPT MA 

$2.39 

EA 

1436-212 

11/4X1 1/2 INS X MPT 

$2.39 

EA 

1436-213 

2X11/2 INS X MPT MA 

$4.06 

EA 

1436-251 

1 1/2X2 INS X MPT MA 

$4.02 

EA 


ADAPTER INS X MPT STEEL 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1436-005S 

1/2" PLATED MA FOR PE 

$1.82 

EA 

1436-007S 

3/4" PLATED MA FOR PE 

$3.43 

EA 

1436-01 OS 

1" PLATED MA FOR PE 

$4.31 

EA 

1436-012S 

1-1/4" PLATED MA FOR PE 

$3.12 

EA 

1436-015S 

1-1/2" PLATED MA FOR PE 

$3.90 

EA 

1436-020S 

2" PLATED MA FOR PE 

$5.58 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1429-005 

1/2 INSERT CPLG 

$0.54 

EA 

1429-007 

3/4 INSERT CPLG 

$0.64 

EA 

1429-010 

1 INSERT CPLG 

$0.67 

EA 

1429-012 

1 1/4 INSERT CPLG 

$0.99 

EA 

1429-015 

1 1/2 INSERT CPLG 

$1.18 

EA 

1429-020 

2 INSERT CPLG 

$2.22 

EA 

1429-030 

3 INSERT CPLG 

$9.78 

EA 

1429-040 

4 INSERT CPLG 

$13.31 

EA 

1429-101 

3/4 X 1/2 INSERT CPLG 

$0.87 

EA 

1429-130 

1 X 1/2 INSERT CPLG 

$1.19 

EA 

1429-131 

1 X 3/4 INSERT CPLG 

$0.90 

EA 

1429-167 

1 1/4 X 3/4 INSERT CPLG 

$1.83 

EA 

1429-168 

11/4X1 INSERT CPLG 

$1.42 

EA 

1429-210 

1 1/2 X 3/4 INSERT CPLG 

$2.22 

EA 

1429-211 

11/2X1 INSERT CPLG 

$2.14 

EA 

1429-212 

11/2X1 1/4 INSERT CPL 

$1.66 

EA 

1429-249 

2X1 INSERT CPLG 

$3.02 

EA 

1429-250 

2X1 1/4 INSERT CPLG 

$2.82 

EA 

1429-251 

2X1 1/2 INSERT CPLG 

$2.68 

EA 


CROSS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1420-007 

3/4 INSERT CROSS 

$3.00 

EA 

1420-010 

1 INSERT CROSS 

$3.73 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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PLASTIC PIPE 
FITTINGS 

PVC INSERT FITTINGS 

PLUG 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1449-005 

1/2 INSERT PLUG 

$0.95 

EA 

1449-007 

3/4 INSERT PLUG 

$0.99 

EA 

1449-010 

1 INSERT PLUG 

$1.34 

EA 

1449-012 

1 1/4 INSERT PLUG 

$1.70 

EA 

1449-015 

1 1/2 INSERT PLUG 

$1.85 

EA 

1449-020 

2 INSERT PLUG 

$3.26 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1401-005 

1/2 INSERT TEE 

$1.14 

EA 

1401-007 

3/4 INSERT TEE 

$1.25 

EA 

1401-010 

1 INSERT TEE 

$1.62 

EA 

1401-012 

1 1/4 INSERT TEE 

$2.53 

EA 

1401-015 

1 1/2 INSERT TEE 

$2.86 

EA 

1401-020 

2 INSERT TEE 

$5.65 

EA 

1401-101 

3/4 X 1/2 INSERT TEE 

$1.40 

EA 

1401-130 

1 X 1/2 INSERT TEE 

$1.65 

EA 

1401-131 

1 X 3/4 INSERT TEE 

$1.66 

EA 

1401-167 

1 1/4 X 3/4 INSERT TEE 

$2.17 

EA 

1401-168 

11/4X1 INSERT TEE 

$2.17 

EA 

1401-210 

1 1/2 X 3/4 INSERT TEE 

$3.78 

EA 

1401-211 

11/2X1 INSERT TEE 

$3.78 

EA 

1401-212 

11/2X1 1/4 INSERT TEE 

$3.78 

EA 

1401-248 

2X3/4 INSERT TEE 

$5.37 

EA 

1401-249 

2 X 1 INSERT TEE 

$5.37 

EA 


TEE INS X FPT 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1402-101 

3/4 X 1/2 INS X FPT TEE 

$1.55 

EA 

1402-130 

1 X 1/2 INS X FPT TEE 

$2.04 

EA 

1402-131 

1 X 3/4 INS X FPT TEE 

$2.04 

EA 

1402-166 

1 1/4 X 1/2 INS X FPT TE 

$2.78 

EA 

1402-167 

1 1/4 X 3/4 INS X FPT TE 

$3.06 

EA 

1402-168 

11/4X1 INS X FPT TEE 

$3.23 

EA 

1402-209 

1 1/2 X 1/2 INS X FPT TE 

$4.27 

EA 

1402-210 

1 1/2 X 3/4 INS X FPT TE 

$5.06 

EA 

1402-211 

11/2X1 INS X FPT TEE 

$5.06 

EA 

1402-212 

11/2X1 1/4 INS X FPT 

$5.18 

EA 

1402-247 

2 X 1/2 INS X FPT TEE 

$5.73 

EA 

1402-248 

2X3/4 INS X FPT TEE 

$6.05 

EA 

1402-249 

2X1 INS X FPT TEE 

$6.66 

EA 

1402-251 

2X1 1/2 INS X FPT TEE 

$6.97 

EA 


TEE INS X MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1402-007BR 

3/4 BRASS INS X MPT TEE 

$5.55 

EA 

1402-131BR 

1 X 3/4 BRASS INS X MPT 

$6.14 

EA 

1403-005 

1/2 INS X MPT TEE 

$1.58 

EA 

1403-007 

3/4 INS X MPT TEE 

$2.17 

EA 

1403-010 

1 INS X MPT TEE 

$2.78 

EA 

1403-020 

2" INS X MPT TEE 

$6.29 

EA 


DRAIN FITTINGS 


PVCDWV 

1/16 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5899 

1 1/2" DWV 1/16 BEND 

$1.35 

EA 

5900 

2" DWV 1/16 BEND 

$1.67 

EA 

5901 

3" DWV 1/16 BEND 

$4.28 

EA 

5983 

4" DWV 1/16 BEND 

$6.52 

EA 

32892 

8" DWV 1/16 BEND 

$52.02 

EA 

32893 

10" DWV 1/16 BEND 

$63.69 

EA 

32894 

12" DWV 1/16 BEND 

$143.38 

EA 

32895 

14" PVC DWV 1/16 BEND 

$229.48 

EA 

32896 

16" PVC DWV 1/16 BEND 

$283.88 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1402-005 

1/2 INS X FPT TEE 

$1.25 

EA 

1402-007 

3/4 INS X FPT TEE 

$1.87 

EA 

1402-010 

1 INS X FPT TEE 

$2.20 

EA 

1402-015 

1 1/2 INS X FPT TEE 

$5.62 

EA 

1402-020 

2 INS X FPT TEE 

$6.97 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

PVCDWV 

1/16 BEND STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5985 

2" DWV ST 1/16 BEND 

$4.07 

EA 

5986 

3" DWV ST 1/16 BEND 

$6.41 

EA 

5987 

4" DWV ST 1/16 BEND 

$9.33 

EA 

5988 

6" DWV 1/16 BEND 

$39.23 

EA 


1/4 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5876 

1 1/2" DWV 1/4 BEND 

$1.08 

EA 

5877 

2" DWV 1/4 BEND 

$1.59 

EA 

5878 

3" DWV 1/4 BEND 

$4.93 

EA 

5879 

4" DWV 1/4 BEND 

$8.54 

EA 

6130 

6" DWV 1/4 BEND 

$31.40 

EA 

32952 

8" PVC DWV 1/4 BEND 

$52.02 

EA 

32953 

10" DWV 1/4 BEND 

$111.46 

EA 

32954 

12" DWV 1/4 BEND 

$171.65 

EA 

32955 

14" PVC DWV 90 ELL 

$196.61 

EA 

32956 

16" DWV 1/4 BEND 

$291.57 

EA 

32957 

18" DWV 1/4 BEND 

$433.50 

EA 


1/4 BEND LG SWP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5871 

1 1/2" DWV LG SWP 90 

$2.35 

EA 

5872 

2" DWV LG SWP 1/4 BEND 

$2.53 

EA 

5873 

3" DWV LG SWP 1/4 BEND 

$5.83 

EA 

5874 

4" DWV LG SWP 1/4 BEND 

$11.11 

EA 


1/4 BEND STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5880 

1 1/2" DWV ST 1/4 BEND 

$1.26 

EA 

5881 

2" DWV ST 1/4 BEND 

$1.94 

EA 

5882 

3" DWV ST 1/4 BEND 

$4.80 

EA 

5883 

4" DWV ST 1/4 BEND 

$9.46 

EA 

5889 

6" DWV ST 1/4 BEND 

$43.72 

EA 

32962 

8" PVC DWV ST 1/4 BEND 

$52.02 

EA 


1/8 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5885 

1 1/2" DWV 1/8 BEND 

$0.99 

EA 

5886 

2" DWV 1/8 BEND 

$1.53 

EA 

5887 

3" DWV 1/8 BEND 

$4.17 

EA 

5888 

4" DWV 1/8 BEND 

$6.81 

EA 

6132 

6" DWV 1/8 BEND 

$28.73 

EA 

32932 

8" PVC DWV 1/8 BEND 

$47.30 

EA 

32933 

10" DWV 1/8 BEND 

$93.52 

EA 

32934 

12" DWV 1/8 BEND 

$128.69 

EA 

32935 

14" PVC DWV 45 ELL 

$193.47 

EA 

32936 

16" PVC DWV 45 ELL 

$238.88 

EA 


1/8 BEND STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5890 

1 1/2" DWV ST 1/8 BEND 

$0.96 

EA 

5891 

2" DWV ST 1/8 BEND 

$1.46 

EA 

5892 

3" DWV ST 1/8 BEND 

$3.80 

EA 

5893 

4" DWV ST 1/8 BEND 

$6.16 

EA 

6133 

6" DWV ST 1/8 BEND 

$35.18 

EA 

32942 

8" DWV ST 1/8 BEND 

$47.30 

EA 

32943 

10" DWV ST 1/8 BEND 

$79.45 

EA 


2-WAY CLEAN OUT 


J ~L 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5238 I 

4” DWV 2-WAY C/0 TEE | 

| $20.59| EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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DRAIN FITTINGS 

PVCDWV 

ADAPTER DWV X S/D 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5990 

3" DWV X S/D BUSHING 

$5.36 

EA 

5991 

4" DWV X S/D BUSHING 

$2.99 

EA 

5992 

6" DWV X S/D BUSHING 

$15.86 

EA 

5993 

8" DWV X S/D BUSHING 

$37.74 

EA 


ADAPTER FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5866 

1 1/2" DWV FA 

$0.91 

EA 

5867 

2" DWV FA 

$1.54 

EA 

5869 

3" DWV FA 

$4.15 

EA 

6396 

4" DWV FA 

$5.31 

EA 

6147 

6" DWV FA 

$17.85 

EA 

32787 

8" DWV FEMALE ADAPTER 

$61.91 

EA 

5922 

1 1/2" FTG C/O ADAPTER 

$1.04 

EA 

5923 

2" DWV FTG C/O ADAPTER 

$1.48 

EA 

5924 

3" DWV FTG C/O ADAPTER 

$4.16 

EA 

5925 

4" DWV FTG C/O ADAPTER 

$6.84 

EA 

6148 

6" DWV FTG C/O ADAPTER 

$18.32 

EA 

32777 

8" C/O SPG X STRAIGHT TRD 

$56.00 

EA 

32778 

10" C/O SPG X STAIGHT TRD 

$148.80 

EA 

32779 

12" C/O SPGXFIPT TRD 

$216.15 

EA 


BUSHING SOC X SPG 



BUSHING SOC X SPG 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5906 

2X11/2 DWV BUSHING 

$0.83 

EA 

5907 

3X11/2 DWV BUSHING 

$4.00 

EA 

5908 

3X2 DWV BUSHING 

$1.83 

EA 

5909 

4X3 DWV BUSHING 

$3.55 

EA 

5910 

4X2 DWV BUSHING 

$6.98 

EA 

6144 

6X4 DWV BUSHING 

$18.44 

EA 

33066 

8X4 DWV BUSHING 

$28.77 

EA 

33067 

8X6 DWV BUSHING 

$33.93 

EA 

33068 

10X4 DWV BUSHING 

$35.78 

EA 

33069 

10X6 DWV BUSHING 

$52.04 

EA 

33070 

10X8 DWV BUSHING 

$57.69 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

33072 

12X6 PVC DWV RED BUSH 

$77.41 

EA 

33073 

12X8 DWV BUSHING 

$79.67 

EA 

33074 

12X10 DWV BUSHING 

$81.31 

EA 

33077 

14X8 PVC DWV RED BUSH 

$130.90 

EA 

33079 

14X12 PVC DWV RED BUSH 

$159.11 

EA 

33080 

16X4 PVC DWV RED BUSH 

$171.46 

EA 

33083 

16X10 PVC DWV RED BUSH 

$228.79 

EA 

33084 

16X12 PVC DWV RED BUSH 

$153.64 

EA 


CAP SOC 


2 \ 


/ 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5977 

1 1/2" DWV SOC CAP 

$1.95 

EA 

5978 

2" DWV SOC CAP 

$3.24 

EA 

5979 

3" DWV SOC CAP 

$5.60 

EA 

5980 

4" DWV SOC CAP 

$8.01 

EA 

6057 

6" DWV SOC CAP 

$20.20 

EA 

32767 

8" DWV SOC CAP 

$33.66 

EA 

32768 

10" DWV CAP 

$48.61 

EA 

32769 

12" DWV CAP 

$61.39 

EA 

32770 

14" DWV CAP 

$94.89 

EA 

32771 

16" PVC 40 SOC CAP DWV 

$121.48 

EA 

32772 

18" PVC DWV CAP 

$187.61 

EA 

32773 

20" PVC 40 SOC CAP DWV 

$411.70 

EA 

32774 

24" PVC 40 SOC CAP DWV 

$469.91 

EA 


CLOSET FLANGE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5226 

4" DWV CLST FLG ADJ RING 

$11.02 

EA 

5227 

4X3 DWV CLST FLG ADJ 

$7.79 

EA 

5254 

4X3 DWV CLST FLG W/KO 

$4.63 

EA 

5902 

4" DWV CLOSET FLANGE 

$4.52 

EA 

5903 

4X3 DWV CLOSET FLANGE 

$3.98 

EA 


COMBO WYE & 1/8 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5852 

3" DWV LG TURN TEE WYE 

$8.72 

EA 

5853 

1 1/2" DWV LG TURN TEE Y 

$3.02 

EA 

5858 

2" DWV LG TURN TEE WYE 

$4.57 

EA 

3777-060 

6" PVC DWV COMBO WYE 

$58.12 

EA 

3777-080 

8" PVC DWV COMBO WYE 

$92.65 

EA 

5860 

4" DWV LG TURN TEE WYE 

$19.71 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

PVCDWV 


COMBO WYE & 1/8 BEND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

3777-532 

6X4 PVC DWV COMBO WYE 

$41.98 

EA 

3777-582 

8X4 PVC DWV COMBO WYE 

$52.81 

EA 

3777-585 

8X6 PVC DWV COMBO WYE 

$76.60 

EA 

5857 

3X2 DWV LG TURN TEE Y 

$5.77 

EA 

5863 

4X2 DWV LG TURN TEE Y 

$12.23 

EA 

5864 

4X3 DWV LG TURN TEE Y 

$14.89 

EA 

33371 

10X4 DWV COMBO WYE 

$103.98 

EA 

33373 

10X8 DWV COMBO WYE 

$162.77 

EA 


COUPLING SOC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5933 

1 1/2" DWV COUPLING 

$0.48 

EA 

5934 

2" DWV COUPLING 

$0.65 

EA 

5935 

3" DWV COUPLING 

$2.36 

EA 

5936 

4" DWV COUPLING 

$3.86 

EA 

6143 

6" DWV COUPLING 

$12.58 

EA 

32807 

8" PVC DWV COUPLING 

$23.57 

EA 

32808 

10" DWV COUPLING 

$40.00 

EA 

32809 

12" DWV COUPLING 

$70.06 

EA 

32810 

14" PVC 40 COUPLING 

$108.01 

EA 

32811 

16" PVC 40 COUPLING 

$76.75 

EA 

32812 

18" PVC 40 COUPLING 

$153.99 

EA 

5948 

2X11/2 DWV CPLG 

$1.35 

EA 

5949 

3X1 1/2 DWV CPLG 

$4.29 

EA 

5950 

3X2 DWV CPLG 

$3.29 

EA 

5951 

4X2 DWV CPLG 

$6.52 

EA 

5952 

4X3 DWV CPLG 

$6.92 

EA 

33021 

8X4 PVC DWV COUPLING 

$35.46 

EA 

33022 

8X6 RED COUPLING DWV 

$30.48 

EA 

33024 

10X6 PVC RED CPLG 

$74.57 

EA 

33025 

10X8 RED CPLG DWV 

$52.29 

EA 

33026 

12X4 RED CPLG DWV 

$73.72 

EA 

33027 

12X6 PVC RED CPLG 

$116.91 

EA 

33028 

12X8 RED CPLG DWV 

$107.14 

EA 

33029 

12X10 RED CPLG DWV 

$75.98 

EA 

33032 

14X8 PVC RED CPLG 

$169.67 

EA 

33034 

14X12 RED CPLG DWV 

$127.26 

EA 


DOUBLE SAN TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5813 

2" DBLE DWV SAN TEE 

$5.30 

EA 

5814 

3" DBLE DWV SAN TEE 

$14.85 

EA 

5815 

4" DBLE DWV SAN TEE 

$23.86 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5817 

2X11/2 DBLE DWV SANT 

$4.00 

EA 

5820 

3X2 DBLE DWV SAN TEE 

$8.96 

EA 


DOUBLE WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5839 

2" DWV DBLE WYE 

$6.58 

EA 

5840 

3" DWV DBLE WYE 

$16.97 

EA 

5841 

4" DWV DBLE WYE 

$34.41 

EA 

5844 

3X2 DWV DBLE WYE 

$12.63 

EA 

5845 

4 X 4 X 2 X 2 DWV DBLE W 

$20.64 

EA 

5846 

4 X 4 X 3 X 3 DWV DBLE W 

$21.45 

EA 

6142 

6X4 PVC DWV DBLE WYE 

$68.90 

EA 


PLUG - CLEAN OUT 


I 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28BSQPL4 

4" BRASS SQ HD C/O PLUG 

$7.39 

EA 

5938 

1 1/2" DWV C/O PLUG 

$0.86 

EA 

5939 

2" DWV C/O PLUG 

$0.89 

EA 

5941 

3" DWV C/O PLUG 

$1.70 

EA 

5942 

4" DWV C/O PLUG 

$2.52 

EA 

6146 

6" DWV C/O PLUG 

$8.37 

EA 

32797 

8" C/O PLUG, ST TRD 

$29.50 

EA 

56742 

8" C/O PLUGMIPT 

$26.34 

EA 

32798 

10" C/O PLUG, ST TRD 

$91.45 

EA 

32799 

12" C/O PLUG ST TRD 

$136.55 

EA 


P-TRAP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4914 

3/4" PVC 40 SPG P-TRAP 

$1.28 

EA 

5214 

1 1/2" DWV SW P-TRAP 

$3.39 

EA 

5215 

1 1/2" DWV P-TRAP W/UNION 



5222 

2" DWV SW P-TRAP 

$4.46 

EA 

5230 

3" DWV P-TRAP SW 

$15.50 

EA 

5231 

4" DWV P-TRAP SW 

$35.34 

EA 


RUNNING TRAP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4915 | 

3/4" PVC 40 SPG R-TRAP | 

| $1.34|EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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DRAIN FITTINGS 

PVCDWV 

SAN TEE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

33327 

14X8 PVC DWV TEE 

$266.18 

EA 

33329 

14 X 12 PVC DWV TEE 

$357.94 

EA 

33330 

14 PVC DWV TEE 

$364.37 

EA 

33335 

16 X 12 PVC DWV TEE 

$426.42 

EA 

33337 

16 PVC DWV TEE 

$515.77 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5752 

1 1/2" DWV SAN TEE 

$1.85 

EA 

5753 

2" DWV SAN TEE 

$2.60 

EA 

5754 

3" DWV SAN TEE 

$6.66 

EA 

5755 

4" DWV SAN TEE 

$11.60 

EA 

5756 

6" DWV SAN TEE 

$50.66 

EA 

5758 

2X11/2 DWV SAN TEE 

$2.30 

EA 

5760 

2X1 1/2X2 DWV SAN TE 

$2.76 

EA 

5761 

2X11/2X1 1/2 DWV SA 

$2.28 

EA 

5763 

3X2 DWV SAN TEE 

$4.97 

EA 

5764 

3X1 1/2 DWV SAN TEE 

$4.23 

EA 

5765 

4X2 DWV SAN TEE 

$10.86 

EA 

5766 

4X3 DWV SAN TEE 

$14.75 

EA 

5768 

6X4 DWV SAN TEE 

$49.00 

EA 


TEE - CLEAN OUT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

6414 

2" DWV C/O TEE 

$3.94 

EA 

6415 

3" DWV C/O TEE 

$7.87 

EA 

6416 

4" DWV C/O TEE 

$14.64 

EA 


TEE SOC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5757 

6X4 STRAIGHT DWV TEE 

$20.00 

EA 

33313 

8X4 DWV TEE 

$48.18 

EA 

33314 

8X6 DWV TEE 

$52.28 

EA 

33315 

8" DWV TEE 

$71.71 

EA 

33316 

10X4 DWV TEE 

$75.98 

EA 

33317 

10X6 TEE DWV 

$92.87 

EA 

33318 

10X8 TEE DWV 

$120.68 

EA 

33319 

10" DWV TEE 

$139.48 

EA 

33320 

12X4 TEE DWV 

$101.13 

EA 

33321 

12X6 TEE DWV 

$117.46 

EA 

33322 

12X8 PVC DWV TEE 

$140.30 

EA 

33323 

12X10 PVC DWV TEE 

$159.87 

EA 

33324 

12" DWV TEE 

$185.36 

EA 


TEST CAP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2411 

1 1/2" TEST CAP 

$0.25 

EA 

2412 

2" TEST CAP 

$0.33 

EA 

2413 

3" TEST CAP 

$0.42 

EA 

2414 

4" TEST CAP 

$0.97 

EA 


TRAP ADAPTER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

6383 

1 1/2" DWV TRAP ADAPTER 

$0.80 

EA 

6384 

11/2X1 1/4 TRAP ADAPT 

$1.10 

EA 

6388 

1-1/2 FTGX 1-1/2 TRAP 

$3.13 

EA 

6389 

1 1/2" FTG X TRAP ADAPT 

$1.13 

EA 


WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

5822 

1 1/2" DWV WYE 

$2.70 

EA 

5823 

2" DWV WYE 

$3.17 

EA 

5824 

3" DWV WYE 

$8.17 

EA 

5825 

4" DWV WYE 

$16.24 

EA 

6135 

6" DWV WYE 

$46.85 

EA 

33480 

8" DWV WYE 

$79.23 

EA 

33484 

10" WYE DWV 

$158.30 

EA 

33489 

12" DWV WYE 

$177.50 

EA 

33502 

16" DWV WYE 

$604.67 

EA 

5826 

2X11/2 DWV WYE 

$3.90 

EA 

5827 

3X11/2 DWV WYE 

$5.46 

EA 

5828 

3X2 DWV WYE 

$6.17 

EA 

5829 

4X2 DWV WYE 

$8.45 

EA 

5830 

4X3 DWV WYE 

$12.03 

EA 

6137 

6X4 DWV WYE 

$34.43 

EA 

33478 

8X4 DWV WYE 

$55.92 

EA 

33479 

8X6 DWV WYE 

$73.43 

EA 

33481 

10X4 WYE DWV 

$96.06 

EA 

33482 

10X6 DWV WYE 

$124.61 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

PVCDWV 


WYE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

33483 

10X8 WYE DWV 

$147.46 

EA 

33485 

12X4 DWV WYE 

$118.28 

EA 

33486 

12X6 DWV WYE 

$140.94 

EA 

33487 

12X8 WYE DWV 

$156.60 

EA 

33488 

12X10 WYE DWV 

$184.03 

EA 

33491 

14X6 PVC DWV WYE 

$257.33 

EA 

33492 

14X8 PVC DWV WYE 

$250.30 

EA 

33494 

14X12 PVC DWV WYE 

$342.09 

EA 

3775-754 

16X4 PVC DWV WYE 

$265.64 

EA 

3775-796 

18" x 16" DWV WYE 

$479.02 

EA 


PE DUST CAP 


1/16 BEND STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1615-030 

3 S/D ST 1/16 BEND 

$4.29 

EA 

1615-040 

4 S/D ST 1/16 BEND 

$4.80 

EA 

1615-060 

6 S/D ST 1/16 BEND 

$19.15 

EA 


1/4 BEND 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

RRC-.75 

3/4" PE PIPE CAP 

$0.06 

EA 

RRC-1 

1" PE PIPE CAP 

$0.10 

EA 

RRC-1.25 

1-1/4" PE PIPE CAP 

$0.24 

EA 

RRC-1.5 

1-1/2" PE PIPE CAP 

$0.14 

EA 

RRC-2 

2" PE PIPE CAP 

$2.47 

EA 

RRC-2.5 

2-1/2" PE PIPE CAP 

$0.36 

EA 

RRC-3 

3" PE PIPE CAP 

$0.64 

EA 

RRC-4 

4" PE PIPE CAP 

$0.98 

EA 

RRC-6 

6" PE PIPE CAP 

$2.54 

EA 

RRC-8 

8" PE PIPE CAP 

$2.91 

EA 

RRC-10 

10" PE PIPE CAP 

$8.10 

EA 

RRC-12 

12" PE PIPE CAP 

$10.95 

EA 


PVC SEWER DRAIN 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1606-030 

3 S/D 1/4 BEND 

$3.17 

EA 

1606-040 

4 S/D 1/4 BEND 

$3.33 

EA 

1606-040S 

4 S/D SHORT TURN 90 ELL 

$2.95 

EA 

1606-060 

6 S/D 1/4 BEND 

$14.64 

EA 

1606-060L 

6 LG SWEEP P/T 

$24.13 

EA 

1606-080 

8 S/D 1/4 BEND 

$51.39 

EA 


1/4 BEND STREET 


r 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1609-030 

3 S/D ST 1/4 BEND 

$5.61 

EA 

1609-040 

4 S/D ST 1/4 BEND 

$5.87 

EA 

1609-060 

6 S/D ST 1/4 BEND 

$22.86 

EA 


1/16 BEND 


1/8 BEND 


i 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1616-030 

3 S/D 1/16 BEND 

$3.78 

EA 

1616-040 

4 S/D 1/16 BEND 

$3.33 

EA 

1616-060 

6 S/D 1/16 BEND 

$11.98 

EA 

1616-080 

8 S/D 1/16 BEND 

$45.36 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1617-030 

3 S/D 1/8 BEND 

$2.65 

EA 

1617-040 

4 S/D 1/8 BEND 

$2.24 

EA 

1617-060 

6 S/D 1/8 BEND 

$10.99 

EA 

1617-080 

8 S/D 1/8 BEND 

$39.20 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

PVC SEWER DRAIN 

1/8 BEND STREET 


* 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1618-030 

3 S/D ST 1/8 BEND 

$4.67 

EA 

1618-040 

4 S/D ST 1/8 BEND 

$2.61 

EA 

1618-060 

6 S/D ST 1/8 BEND 

$12.19 

EA 

1618-080 

8 S/D ST 1/8 BEND 

$48.01 

EA 


2-WAY CLEAN OUT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1641-040 |4 S/D 2 WAY C/O | $13.79|EA | 


5 DEG ELL 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1605-040 |4 S/D 5 DEG ELL | $7.60 |EA | 


ADAPTER DOWNSPOUT 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1695-233 

2X3X3 DWNSPT ADAPT 

$4.29 

EA 

1695-234 

2X3X4 DWNSPT ADAPT 

$4.41 

EA 

1695-344 

3X4X4 DWNSPT ADAPT 

$6.99 

EA 

1695-644 

4X6X6 PVC DOWNSPOUT 

$21.56 

EA 


ADAPTER DWV 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1632-040 

4 X 4 S/D X DWV CPLG 

$4.36 

EA 

1632-060 

6 X 6 S/D X DWV CPLG 

$19.35 

EA 

1632-422 

4 X 3 S/D X DWV CPLG 

$4.58 

EA 

1632-534 

6 X 4 S/D X DWV CPLG 

$16.53 

EA 

1638-338 

3X2 S/D X DWV BUSHING 

$8.01 

EA 

1638-420 

4 X 2 S/D X DWV BUSHING 

$8.24 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1638-422 

4 X 3 S/D X DWV BUSHING 

$18.28 

EA 

1638-534 

6 X 4 S/D X DWV BUSHING 

$20.20 

EA 


ADAPTER FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1635-030 

3 S/D FA 

$5.51 

EA 

1635-040 

4 S/D FA 

$4.07 

EA 

1635-060 

6 S/D FA 

$14.59 

EA 

1635-080 

8 S/D FA 

$71.30 

EA 


ADAPTER MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1636-040 | 

4 S/D MA | 

| $14.36|EA | 


ADAPTER MPT W/CAP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1636-060 | 

6 S/D MAW/CAP | 

| $67.42| EA | 


ADAPTER S/D X CORR PE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1665-040 1 

4" CORR. PE X S/D CPLG | 

| $16.45|EA | 


ADAPTER SPG X FPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1678-030 

3 S/D FTG C/O ADAPT 

$4.94 

EA 

1678-040 

4 S/D FTG C/O ADAPT 

$3.72 

EA 

1678-060 

6 S/D FTG C/O ADAPT 

$23.50 

EA 


BUSHING SOCX SPG 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1637-422 

4X3 S/D BUSHING 

$6.37 

EA 

1637-534 

6X4 S/D BUSHING 

$11.48 

EA 

1637-586 

8X6 S/D BUSHING 

$38.56 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

PVC SEWER DRAIN 

CAP 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1647-030 

3 S/D CAP 

$1.60 

EA 

1647-040 

4 S/D CAP 

$1.54 

EA 

1647-040STY 

4 S/D CAP STYRENE 

$1.54 

EA 

1647-060 

6 S/D CAP 

$7.73 

EA 

1647-080 

8 S/D CAP 

$25.32 

EA 

1647-100 

10 S/D CAP 

$83.40 

EA 

1647-120 

12 S/D CAP 

$105.57 

EA 


COUPLING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1629-030 

3 S/D COUPLING 

$2.11 

EA 

1629-040 

4 S/D COUPLING 

$1.94 

EA 

1629-060 

6 S/D COUPLING 

$7.18 

EA 

1629-080 

8 S/D COUPLING 

$27.47 

EA 

1629-422 

4X3 S/D COUPLING 

$3.06 

EA 

1629-534 

6X4 S/D COUPLING 

$9.65 

EA 

1629-584 

8X4 S/D COUPLING 

$48.29 

EA 

1629-586 

8X6 S/D COUPLING 

$49.62 

EA 


CROSS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1620-040 

4 S/D CROSS 

$16.11 

EA 

1620-060 

6 S/D CROSS 

$60.76 

EA 


GRATE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1696-060 | 

6 S/D GRATE \ 

| $16.04| EA | 


PLUG MPT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1654-040 

4 COUNTERSUNK PLUG 

$6.74 

EA 

1654-060 

6 COUNTERSUNK PLUG 

$17.32 

EA 


PLUG SPIGOT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1655-040 

4 S/D SPG PLUG 

$4.87 

EA 

1655-060 

6 S/D SPG PLUG 

$7.48 

EA 


SAN TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1603-030 

3 S/D SAN TEE 

$7.53 

EA 

1603-040 

4 S/D SAN TEE 

$5.27 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1601-030 

3 S/D TEE 

$3.48 

EA 

1601-040 

4 S/D TEE 

$3.80 

EA 

1601-060 

6 S/D TEE 

$15.97 

EA 

1601-080 

8 S/D TEE 

$81.61 

EA 

1601-534 

6X4 S/D TEE 

$18.94 

EA 

1601-584 

8X4 S/D TEE 

$43.76 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1696-030 

3 S/D GRATE 

$3.64 

EA 

1696-040 

4 S/D GRATE 

$3.64 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

PVC SEWER DRAIN 

WYE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1675-030 

3 S/D 45 WYE 

$5.60 

EA 

1675-040 

4 S/D 45 WYE 

$5.53 

EA 

1675-060 

6 S/D 45 WYE 

$22.63 

EA 

1675-080 

8 S/D 45 WYE 

$94.43 

EA 

1675-534 

6 X 4 S/D 45 WYE 

$18.63 

EA 

1675-584 

8 X 4 S/D 45 WYE 

$51.51 

EA 

1675-586 

8 X 6 S/D 45 WYE 

$62.18 

EA 


STYRENE SEWER DRAIN 



1/4 BEND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1606-040STY |4 S/D 90 ELL STYRENE | $3.10|EA | 


1/8 BEND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1617-040STY |4 S/D 45 ELL STYRENE | $2.25|EA | 


TEE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1601-040STY |4" S/D TEE STYRENE | $3.30|EA | 


SDR 35 GKT SEWER FITTINGS 


1/16 BEND 


1 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1716-040 

4 GSKT 1/16 BEND 

$9.99 

EA 

1716-060 

6 GSKT 1/16 BEND 

$19.69 

EA 

1716-080 

8 GSKT 1/16 BEND 

$57.34 

EA 

16857 

10" SDR35 GKT 1/16 BEND 

$156.97 

EA 

16858 

12" SDR35 GKT 1/16 BEND 

$204.70 

EA 

16859 

15" SDR35 GKT 1/16 BEND 

$541.42 

EA 

16860 

18" SDR35 GKT 1/16 BEND 

$791.30 

EA 


1/16 BEND STREET 


f 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1715-040 

4 GSKT ST 1/16 BEND 

$9.50 

EA 

1715-060 

6 GSKT ST 1/16 BEND 

$18.69 

EA 

1715-080 

8 GSKT ST 1/16 BEND 

$59.92 

EA 


1/4 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1706-040 

4 GSKT 1/4 BEND 

$12.58 

EA 

1706-060 

6 GSKT 1/4 BEND 

$23.16 

EA 

1706-080 

8 GSKT 1/4 BEND 

$64.05 

EA 

16923 

10" SDR35 GKT 1/4 BEND 

$215.44 

EA 

16924 

12" SDR35 GKT 1/4 BEND 

$278.81 

EA 

16925 

15" SDR35 GKT 1/4 BEND 

$588.54 

EA 

16926 

18" SDR35 GKT 1/4 BEND 

$995.56 

EA 


1/4 BEND STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1709-040 

4 GSKT ST 1/4 BEND 

$11.57 

EA 

1709-060 

6 GSKT ST 1/4 BEND 

$24.48 

EA 


1/8 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1717-040 

4 GSKT 1/8 BEND 

$10.01 

EA 

1717-060 

6 GSKT 1/8 BEND 

$20.31 

EA 

1717-080 

8 GSKT 1/8 BEND 

$56.84 

EA 

16901 

10" SDR35 GKT 1/8 BEND 

$147.47 

EA 

16902 

12" SDR35 GKT 1/8 BEND 

$214.19 

EA 

16903 

15" SDR35 GKT 1/8 BEND 

$479.63 

EA 

16904 

18" SDR35 GKT 1/8 BEND 

$767.66 

EA 
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DRAIN FITTINGS 

SDR 35 GKT SEWER FITTINGS 

1/8 BEND STREET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1718-040 

4 GSKT ST 1/8 BEND 

1 $9.00 

EA 

1718-060 

6GSKT ST 1/8 BEND 

$17.99 

EA 

1718-080 

8 GSKT ST 1/8 BEND 

I $54.30 

EA 


2-WAY CLEAN OUT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1741-040 |4 GSKT 2-WAY C/O | $40.57|EA | 


ADAPTER DWV 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1732-040 |4"DR35X DWV GKT CPLG | $26.05 |EA | 


BUSHING SPG X GASKET 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

16738 | 

115" SDR35 GKT CAP i 

_ 

LJ 


COUPLING 


{£& 

w 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1729-040 

4 GSKT COUPLING 

$12.36 

EA 

1729-060 

6 GSKT COUPLING 

$24.68 

EA 

1729-080 

8 GSKT COUPLING 

$41.92 

EA 

16747 

10" SDR35 GKT STOP CPLG 

$93.05 

EA 

16748 

12" SDR35 GKT STOP CPLG 

$135.21 

EA 


REDUCING CPLG 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1729-534 

6X4 GSKT RED CPLG 

$35.48 

EA 

17013 

10X6 SDR35 GKT RED CPL 

$153.80 

EA 

17014 

10X8 SDR35 GKT RED CPL 

$178.48 

EA 

17016 

12X6 SDR35 GKT RED CPL 

$199.95 

EA 

17017 

12X8 SDR35 GKT RED CPL 

$231.62 

EA 

17018 

12X10 SDR35 GKT RED CP 

$267.41 

EA 


SADDLE TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1737-534 

6X4 GSKT RED BUSHING 

$17.99 

EA 

1737-584 

8X4 GSKT RED BUSHING 

$49.15 

EA 

1737-586 

8X6 GSKT RED BUSHING 

$55.05 

EA 

17068 

10X6 SDR35 SPG X G BUS 

$133.83 

EA 

17069 

10X8 SDR35 SPG X G BUS 

$159.16 

EA 

17071 

12X6 SDR35 SPG X G BUS 

$175.62 

EA 

17072 

12X8 SDR35 SPG X G BUS 

$201.32 

EA 

17073 

12 X 10 SDR35 SPG X G BU 

$223.25 

EA 


CAP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1747-040 

4 GSKT CAP 

$6.45 

EA 

1747-060 

6 GSKT CAP 

$12.10 

EA 

1747-080 

8 GSKT CAP 

$32.68 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1777-584 

8X4 SADDLE TEE W/STRAP 

$35.76 

EA 

17235 

110 X 4 GSKT SADDLE TEE W 

$63.21 

EA 


SADDLE WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1776-534 

6X4 GSKT SADDLE WYE W/ 

$25.55 

EA 

1776-584 

8X4 GSKT SADDLE WYE W/ 

$35.76 

EA 

1776-586 

8X6 GSKT SADDLE WYE W/ 

$36.99 

EA 

17367 

10X4 GSKT SADDLE WYE 

$70.90 

EA 

17368 

10X6 SDR35 GXG SADDLE 

$76.09 

EA 

17371 

12X4 SDR35 GXG SADDLE 

$79.02 

EA 

17372 

12X6 SDR35 GXT SADDLE 

$88.74 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 


75 


DRAIN FITTINGS 





















































































DRAIN FITTINGS 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 



Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


DRAIN FITTINGS 

SDR 35 GKT SEWER FITTINGS 

SAN TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1703-040 |4 GSKT SAN TEE | $19.25|EA | 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1701-040 

4 GSKT TEE 

$16.22 

EA 

1701-060 

6 GSKT TEE 

$34.73 

EA 

1701-080 

8 GSKT TEE 

$77.06 

EA 

17502 

10" SDR35 GKT TEE 

$281.65 

EA 

17507 

12" SDR35 GKT TEE 

$404.72 

EA 

1701-534 

6X4 GSKT TEE 

$33.97 

EA 

1701-584 

8X4 GSKT TEE 

$52.48 

EA 

1701-586 

8X6 GSKT TEE 

$54.30 

EA 

17500 

10X6 SDR35 GKT TEE 

$173.39 

EA 

17501 

10X8 SDR35 GKT TEE 

$274.37 

EA 

17504 

12X6 SDR35 GKT TEE 

$219.73 

EA 

17505 

12X8 SDR35 GKT TEE 

$301.56 

EA 


WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1774-040 

4" SPG X GKT X GKT WYE 

$22.38 

EA 

1775-040 

4 GSKT WYE 

$17.25 

EA 

1775-060 

6 GSKT WYE 

$39.61 

EA 

1775-080 

8 GSKT WYE 

$108.52 

EA 

17832 

10" SDR35 GKT WYE 

$320.47 

EA 

17837 

12" SDR35 GKT WYE 

$448.12 

EA 

1775-534 

6X4 GSKT WYE 

$34.98 

EA 

1775-584 

8X4 GSKT WYE 

$52.19 

EA 

1775-586 

8X6 GSKT WYE 

$62.24 

EA 

17829 

10X4 SDR35 GKT WYE 

$158.77 

EA 

17830 

10X6 SDR35 GKT WYE 

$161.40 

EA 

17831 

10X8 SDR35 GKT WYE 

$255.12 

EA 

17834 

12X6 SDR35 GKT WYE 

$235.74 

EA 

17835 

12X8 SDR35 GKT WYE 

$352.16 

EA 


VINYL CPLGS, CAPS, PLUGS 

ADAPTER Cl TO PVC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

56-0015 

1 1/2 CI/PVC VINYL COUPL 

$3.86 

EA 

56-0022 

2 CI/PVC VINYL COUPLING 

$4.15 

EA 

56-0032 

3X2 CI/PVC VINYL COUPL 

$5.19 

EA 

56-0033 

3 CI/PVC VINYL COUPLING 

$5.62 

EA 

56-0042 

4X2 CI/PVC VINYL COUPL 

$9.07 

EA 

56-0043 

4X3 CI/PVC VINYL COUPL 

$7.57 

EA 

56-0044 

4 CI/PVC VINYL COUPLING 

$7.02 

EA 

56-0055 

5 CI/PVC VINYL COUPLING 

$11.02 

EA 

56-0064 

6X4 CI/PVC VINYL COUPL 

$16.34 

EA 

56-0066 

6 CI/PVC VINYL COUPLING 

$15.03 

EA 

56-0086 

8X6 CI/PVC VINYL COUPL 

$25.85 

EA 

56-0088 

8 CI/PVC VINYL COUPLING 

$23.12 

EA 

56-1010 

10 CI/PVC VINYL COUPLING 

$32.14 

EA 

56-1080 

10X8 CI/PVC VINYL COUP 

$35.20 

EA 

56-1212 

12 CI/PVC VINYL COUPLING 

$37.51 

EA 

56-1515 

15 CI/PVC VINYL COUPLING 

$61.15 

EA 


ADAPTER CLAY TO PVC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02-0044 

4 CLAY/PVC VINYL COUPLIN 

$7.02 

EA 

02-0064 

6" CLAY X 4" CI/PVC 

$16.34 

EA 

02-0066 

6 CLAY/PVC VINYL COUPLIN 

$15.03 

EA 

02-0086 

8X6 CLAY/PVC VINYL COU 

$25.85 

EA 

02-0088 

8 CLAY/PVC VINYL COUPLIN 

$23.12 

EA 


ADAPTER CONCRETE TO PVC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

06-0044 1 

4 CONCRETE/PVC VINYL COU| 

< 

LU 

CM 

O 
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DRAIN FITTINGS 

VINYL CPLGS, CAPS, PLUGS 

JONES TITE GASKET 


A 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

JT2SV 

2" JONES TITE GASKET 

$2.34 

EA 

JT3SV 

3" JONES TITE GASKET 

$3.06 

EA 

JT4SV 

4" JONES TITE GASKET 

$4.54 

EA 

JT5SV 

5" JONES TITE GASKET 

$6.02 

EA 

JT6SV 

6" JONES TITE GASKET 

$6.22 

EA 

JT8SV 

8" JONES TITE GASKET 

$13.79 

EA 


PLUG INFLATABLE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10-020 

2" WEDGE PLUG, INFLATABL 

$19.31 

EA 

10-030 

3" WEDGE PLUG, INFLATABL 

$20.86 

EA 

10-040 

4" WEDGE PLUG, INFLATABL 

$24.23 

EA 

10-060 

6" WEDGE PLUG, INFLATABL 

$60.39 

EA 

10-080 

8" WEDGE PLUG, INFLATABL 

$130.05 

EA 

10-100 

10" WEDGE PLUG, INFLATAB 

$273.87 

EA 

10-120 

12" WEDGE PLUG, INFLATAB 

$264.60 

EA 


SADDLE VINYL 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1776-0400 

4 SADDLE WYE W/CLAMPS 

$68.25 

EA 

1776-0600 

6 SADDLE WYE W/CLAMPS 

$86.61 

EA 

1777-0400 

4 VINYL SADDLE TEE W/CLA 

$54.84 

EA 

1777-0600 

6 VINYL SADDLE TEE W/CLA 

$72.51 

EA 


TEST CAP RUBBER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

60-0015 

1 1/2 RUBBER TEST CAP 

$2.74 

EA 

60-0022 

2 RUBBER TEST CAP 

$3.30 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

60-0033 

3 RUBBER TEST CAP 

$4.53 

EA 

60-0044 

4 RUBBER TEST CAP 

$6.09 

EA 

60-0066 

6 RUBBER TEST CAP 

$8.02 

EA 

60-0088 

8 RUBBER TEST CAP 

$15.41 

EA 


TEST PLUG 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

61-0012 

1 1/4 RUBBER TEST PLUG 

$1.97 

EA 

61-0015 

1 1/2 RUBBER TEST PLUG 

$3.36 

EA 

61-0022 

2 RUBBER TEST PLUG 

$3.78 

EA 

61-0033 

3 RUBBER TEST PLUG 

$4.73 

EA 

61-0044 

4 RUBBER TEST PLUG 

$5.82 

EA 

61-0066 

6 RUBBER TEST PLUG 

$18.60 

EA 


CORRUGATED PE 


1/4 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1906-030 

3" PE SNAP 1/4 BEND 

$5.55 

EA 

1906-040 

4" PE SNAP 1/4 BEND 

$6.70 

EA 

1906-080D 

8" 90 ELL DUAL WALL 

$109.95 

EA 

1906-100 

10" 90 ELL DUAL WALL 

$301.82 

EA 

1906-120 

12" 90 ELL DUAL WALL 

$312.61 

EA 


1/8 BEND 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1917-080D 

8" 45 ELL DUAL WALL 

$38.80 

EA 

1917-100 

10" 45 ELL DUAL WALL 

$107.79 

EA 

1917-120 

12" 45 ELL DUAL WALL 

$175.47 

EA 

1917-150 

15" 45 ELL DUAL WALL 

$240.00 

EA 

1917-180 

18" 45 ELL DUAL WALL 

$320.00 

EA 


ADAPTER CORR PE X S/D 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1965-040 | 

4” CORR TO S/D ADAPTER | 

| $2.26 |EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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CORRUGATED PE 

CAP 


EXTERNAL END CAP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1947-040 

4" PE END CAP 

$3.38 

EA 

1947-060 

6" PE END CAP 

$3.50 

EA 

1947-080 

8" PE END CAP 

$8.27 

EA 

1947-100 

10" PE END CAP 

$14.02 

EA 

1947-120 

12" PE END CAP 

$41.90 

EA 

1947-150 

15" PE END CAP 

$49.71 

EA 


COUPLING 


SIDE VIEW TOP VIEW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1902-060 

6" PE BLIND TEE 

$12.00 

EA 

1901-080D 

8" TEE DUAL WALL 

$97.01 

EA 

1901-584 

8" PE STEPDOWN TEE 

$25.55 

EA 

1902-080 

8" PE BLIND TEE 

$25.02 

EA 

1901-100 

10" TEE DUAL WALL 

$166.00 

EA 

1901-604 

10" PE STEPDOWN TEE 

$42.86 

EA 

1901-120 

12" TEE DUAL WALL 

$286.86 

EA 

1901-704 

12" PE STEPDOWN TEE 

$43.10 

EA 

1901-150 

15" BLIND STEP DOWN TEE 

$126.32 

EA 


WYE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1975-030 

3" PE WYE 

$6.24 

EA 

1975-040 

4" PE WYE 

$9.15 

EA 

1975-060 

6" PE WYE 

$14.02 

EA 


CHANNEL DRAIN 


DURA SLOPE 


SPtll BAND COUPLER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1929-030 

3" PE COUPLING 

$2.48 

EA 

1929-040 

4" PE COUPLING 

$3.42 

EA 

1929-422 

4X3 PE REDUCER 

$3.26 

EA 

1929-060 

6" PE COUPLING 

$3.78 

EA 

1929-534 

6X4 PE REDUCER 

$5.22 

EA 

1929-080 

8" PE SNAP COUPLING 

$5.82 

EA 

1929-100 

10" PE SPLIT CPLG 

$8.61 

EA 

1929-120 

12" PE SPLIT CPLG 

$9.71 

EA 

1929-150 

15" PE SPLIT CPLG 

$16.18 

EA 

1929-180 

18" PE SPLIT CPLG 

$52.58 

EA 

1929-240 

24" PE SPLIT CPLG 

$38.86 

EA 

1929-300 

30" PE SPLIT CPLG 

$90.35 

EA 

1929-360 

36" PE SPLIT CPLG 

$94.40 

EA 


DOWNSPOUT ADAPTER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1995-233 

3 TO 3X2 PE DOWNSPOUT 

$3.30 

EA 

1995-234 

4 TO 3X2 PE DOWNSPOUT 

$4.43 

EA 

1995-344 

4 TO 3X4 PE DOWNSPOUT 

$4.43 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1901-030 

3" PE SNAP TEE 

$4.30 

EA 

1901-040 

4" PE SNAP TEE 

$5.39 

EA 

1901-060 

6" PE SNAP TEE 

$12.00 

EA 

1901-534 

6X4 PE REDUCING TEE 

$12.34 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

DS-100N 

7.38" NEUTRAL CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-101 

7.38X7.72" DURA CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-102 

7.72 X 8.06" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-103 

8.06 X 8.4" DURA CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-103N 

8.4" NEUTRAL CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-104 

8.4 X 8.74" DURA CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-105 

8.74X9.08" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-106 

9.08X9.42" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-106N 

9.42" NEUTRAL CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-107 

9.42X9.76" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-108 

9.76X10.10" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-109 

10.10X10.44" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-109N 

10.44" NEUTRAL CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-110 

10.44 X 10.78" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-111 

10.78X11.12" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-112 

11.12 X 11.46" CHANNEL 

$87.43 

EA 

DS-122 

PRO FIT GRATE LOCK 

$7.34 

EA 

DS-123 

END CAP SCREWS 

$0.28 

EA 

DS-124 

UNIVERSAL END CAP 

$10.40 

EA 

DS-126 

BOTTOM OUTLET ADAPTER 

$23.18 

EA 

DS-127 

UNVERSL END OUTLET 

$10.23 

EA 

DS-140 

IN-LINE CATCH BASIN 

$100.40 

EA 

DS-221 

2’ GALV STEEL GRATE 

$32.18 

EA 

DS-231 

2’ CAST IRON GRATE 

$37.85 

EA 

DS-629 

GRATE SCREWS 

$0.52 

EA 

DS-661LG 

2 FT DURA GRATE (GRAY) 

$27.30 

EA 

DS-663 

2 FT BLACK GRATE 

$24.57 

EA 
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CHANNEL DRAIN 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NDS1243 

3" & 4" UNIVERSAL OUTLET 

$3.95 

EA 

NDS1266 

6" UNIVERSAL OUTLET 

$4.74 

EA 

NDS1890 

UNIV OUTLET REDUCER 

$4.14 

EA 


SPEE-D CHANNEL 


GRATE 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NDS229 

SS SCREW FOR SPEE-D 

$0.29 

EA 

NDS230 

CHANNEL INSTALL STAKE 

$0.75 

EA 

NDS234 

SPEE-D BOTTOM OUT 

$27.24 

EA 

NDS2371 

SPEE-D TEE W/GRATE 

$37.77 

EA 

NDS2381 

SPEE-D 90 W/GRATE 

$30.20 

EA 

NDS241 

SPEE-D GRATE 2’ GRAY 

$17.39 

EA 

NDS242 

SPEE-D GRATE 2’ GREEN 

$17.39 

EA 

NDS243 

SPEE-D GRATE 2’ BLACK 

$17.39 

EA 

NDS244 

SPEE-D GRATE 2’ SAND 

$17.39 

EA 

NDS246 

SPEE-D 2" END OUTLET 

$5.69 

EA 

NDS247 

SPEE-D CHANNEL END CAP 

$4.91 

EA 

NDS248 

SPEE-D CHANNEL CPLG 

$4.91 

EA 

NDS249 

SPEE-D 3" END OUTLET 

$5.69 

EA 

NDS400 

SPEE-D CHANNEL DRAIN 4’ 

$33.17 

EA 

NDS400-10 

SPEE-D CHANNEL DRAIN 10’ 

$83.82 

EA 


MINI CHANNEL 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NDS500 

MINI CHANNEL DRAIN 6’ 

$31.86 

EA 

NDS529 

SS SCREW FOR MINI 

$0.20 

EA 

NDS541 

MINI GRATE 3’ GRAY 

$10.41 

EA 

NDS542 

MINI GRATE 3’ GREEN 

$10.41 

EA 

NDS544 

MINI GRATE 3’ SAND 

$10.41 

EA 

NDS546 

MINI 2" END OUTLET 

$5.52 

EA 

NDS547 

MINI CHANNEL END CAP 

$4.69 

EA 

NDS548 

MINI CHANNEL COUPLING 

$4.88 

EA 

NDS550 

MINI 2" BOTTOM OUTLET 

$24.24 

EA 


CATCH BASIN 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NDS201 

6" SPEE-D BASIN 2 OUTLET 

$10.93 

EA 

NDS641 

6" SQUARE ADPTR & GRATE 

$14.45 

EA 

NDS900 

9" CATCH BASIN 2 OUTLET 

$15.59 

EA 

NDS930 

9" SQ LOW PROFILE ADAPT 

$14.03 

EA 

NDS1200 

12" CATCH BASIN 2 OUTLET 

$26.64 

EA 

NDS1216 

12" SQUARE RISER 6" EXT 

$15.57 

EA 

NDS1221 

12" SQ ADAPTER W/8" OUT 

$22.49 

EA 

NDS1230 

12" SQ LOW PROFILE 

$18.76 

EA 

NDS1800 

18" CATCH BASIN 2 OUTLET 

$130.79 

EA 

NDS1804 

18" CATCH BASIN 4 OUTLET 

$140.25 

EA 

NDS1816 

18" X 6" RISER EXT 

$69.37 

EA 

NDS1830 

18" LOW PROFILE ADAPTER 

$57.68 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PSI-310 

3" PVC SNAP IN GRATE 

$2.26 

EA 

SID100P 

2" PVC SNAP-IN GRATE 

$2.38 

EA 

NDS16 

3" ROUND GRATE GRN 

$2.17 

EA 

NDS12 

4" ROUND GRATE GRAY 

$2.30 

EA 

NDS13 

4" ROUND GRATE GRN 

$2.30 

EA 

NDS75 

4" ATRIUM GRATE GREEN 

$7.66 

EA 

NDS50 

6" ROUND GRATE GREEN 

$6.41 

EA 

NDS60 

6" ROUND GREY GRATE 

$5.90 

EA 

NDS90 

6" ATRIUM GRATE BLACK 

$10.26 

EA 

NDS20 

8" ROUND GREEN GRATE 

$7.49 

EA 

NDS915 

9" SQUARE GRATE GALV 

$69.76 

EA 

NDS990 

9" SQUARE GRATE GREEN 

$20.15 

EA 

NDS1050 

10" ROUND GREEN GRATE 

$12.44 

EA 

NDS1060 

10" ROUND GRATE GREY 

$12.44 

EA 

NDS1211 

12" SQUARE GRATE BLK 

$29.91 

EA 

NDS1212 

12" SQUARE GRATE GRN 

$29.91 

EA 

NDS1213 

12X12 Cl GRATE 

$58.05 

EA 

NDS1215 

12X12 GALV GRATE 

$118.43 

EA 

NDS1250 

12" ROUND GRATE GREEN 

$36.14 

EA 

NDS1260 

12" ROUND GRATE GREY 

$39.29 

EA 

NDS1280 

12" ATRIUM GRATE GRN 

$34.13 

EA 

NDS1810 

18" SQUARE GRATE GREY 

$109.90 

EA 

NDS1811 

18" SQUARE GRATE BLK 

$109.90 

EA 

NDS1812 

18" SQUARE GRATE GRN 

$109.90 

EA 

NDS1815 

18" SQUARE GRATE GALV 

$224.16 

EA 


BOX 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

107BC 

7" RD BOX W/COVER 

$5.16 

EA 

111 BC 

10" RD BOX W/COVER 

$12.68 

EA 

113-6 

12 X 17X6 EXTENSION 

$14.12 

EA 

113BC 

12X17X12 RECT BOX W/LID 

$26.08 

EA 

190106 

JUMBO BOX, 19" X25 

$37.52 

EA 

NDS1206 

UNIVERSAL PLUG 

$3.16 

EA 

NDS1220 

12" SQUARE BOX LID 

$30.50 

EA 

7HD2 

D-BOX W/LID TUF-TITE 7 H 

$35.67 

EA 

9HD2 

D-BOX W/LID TUF-TITE 9 H 

$39.03 

EA 

B4-RIS 

16 X 16X6" RISER TUFFT 

$17.14 

EA 

P-10 

TUF-TITE PLUG (ORG) 

$1.08 

EA 

S-35 

SDR 35 TUF-TITE SEAL 

$1.19 

EA 

S-40 

SCH 40 SEAL TUF-TITE 

$1.08 

EA 
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BOX 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

SL-3 

TUF-TITE 3" SPEED LEVEL 

$1.86 

EA 

SL-4 

TUF-TITE 4" SPEED LEVELER 

$1.86 

EA 


BACKWATER VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NDS375P 

3" PVC BACKWATER VALVE 

$31.76 

EA 

NDS475P 

4" BACKWATER VALVE, PVC 

$35.19 

EA 

NDS675P 

6" BACKWATER VALVE, PVC 

$149.90 

EA 


DIVERTER VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1999-040 

ALT VALVE, BULL RUN 

$99.59 

EA 

NDS575P 

4" DIVERTER VALVE, PVC 

$68.06 

EA 

FLOOR DRAIN 

$ 

- D • 

L? 

ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

74760 

2 OR 3" UNIV DRAIN 

$14.04 

EA 

74762 

3 OR 4" UNIV DRAIN 

$18.41 

EA 


TUBING & TUBE 
FITTINGS 


LAYFLAT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CL0-020 

2" PVC LAYFLAT HOSE 

$73.95 

CF 

CL0-030 

3" PVC LAYFLAT HOSE 

$150.45 

CF 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CL0-040 14''PVC LAYFLAT HOSE | $193.80|CF | 


NYLON 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NB-4-035-0100 

.180X1/4 BLACK NYLON T 

$38.41 

CF 

NB-6-050 

.279 X 3/8 BLACK NYLON T 

$67.50 

CF 

NB-8-062-0100 

.375X 1/2 BLACK NYLON T 

$115.24 

CF 


POLYETHYLENE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

P2002 

3/16X1/8 LDPE TUBE 

$4.91 

CF 

P2003 

1/4 X.170 LDPE TUBE 

$8.30 

CF 

P2003-1000 

1/4 X.170 LDPE TUBE 

$6.71 

CF 

P2003-500 

1/4 X.170 LDPE TUBE 

$7.65 

CF 

P2006 

3/8 X 1/4 LDPE TUBE 

$15.22 

CF 

P2006-500 

3/8 X 1/4 LDPE TUBE 

$15.87 

CF 

P2007 

1/2 X 3/8 LDPE TUBE 

$29.91 

CF 

P2007-500 

1/2 X 3/8 LDPE TUBE 

$20.09 

CF 

P2008 

5/8 X 1/2 LDPE TUBE 

$27.20 

CF 

P2010 

3/4 X 5/8 LDPE TUBE 

$33.24 

CF 


POLYPROPYLENE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PP-64-0500 

3/8" OD POLY PRO TUBING 

$0.42 

FT 

PP-86-0250 

1/2" OD POLY PRO TUBING 

$0.73 

FT 


SPA FLEX 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CS05-100 

1/2X100’ SPA FLEX 

$51.00 

CF 

CS07-50 

3/4" X 50’ SPA FLEX 

$58.50 

CF 

CS10-50 

1" X 50’ SPA FLEX 

$64.29 

CF 

CS15-50 

1 1/2" X 50’ SPA FLEX 

$86.63 

CF 

CS20-50 

2" X 50’ SPA FLEX 

$140.25 

CF 


SUCTION HOSE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CL1-010 

1" PVC CLR SUCTION HOSE 

$119.85 

CF 

CL1-012 

1 1/4" PVC CLR SUCTION H 

$142.80 

CF 

CL1-015 

1 1/2" PVC SUCTION HOSE 

$160.65 

CF 

CL1-020 

2" PVC SUCTION HOSE 

$234.60 

CF 


80 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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TUBING & TUBE 
FITTINGS 


SUCTION HOSE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CL1-030 

3" PVC SUCTION HOSE 

$420.75 

CF 

CL1-040 

4" PVC SUCTION HOSE 

$683.40 

CF 


VINYL 



(SEE PAGE 121 FOR VALVES) 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

Cl 002 

1/8X3/16 VINYL TUBING 

$8.62 

CF 

Cl 003 

1/8 X 1/4 VINYL TUBING 

$12.75 

CF 

Cl 006 

1/4 X 3/8 VINYL TUBING 

$18.67 

CF 

Cl 008 

1/4 X 1/2 VINYL TUBING 

$41.91 

CF 

C1011 

3/8 X 1/2 VINYL TUBING 

$27.23 

CF 

C1013 

3/8 X 5/8 VINYL TUBING 

$57.01 

CF 

C1016 

1/2 X 5/8 VINYL TUBING 

$34.88 

CF 

C1017 

1/2 X 3/4 VINYL TUBING 

$75.54 

CF 

Cl 020 

5/8 X 3/4 VINYL TUBING 

$99.00 

CF 

Cl 022 

5/8 X 7/8 VINYL TUBING 

$84.67 

CF 

Cl 024 

3/4X1 VINYL TUBING 

$99.00 

CF 

Cl 026 

1 X 1 1/4 VINYL TUBING 

$129.03 

CF 

Cl 028 

1 1/2X2 VINYL TUBING 

$412.82 

CF 

Cl 030 

2X2 1/2 VINYL TUBING 

$387.02 

CF 


VINYL, RIENFORCED 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B5001 

1/4" ID BRAIDED VINYL 

$32.74 

CF 

B5002 

3/8" ID BRAIDED VINYL 

$51.77 

CF 

B5003 

1/2" ID BRAIDED VINYL 

$72.42 

CF 

B5004 

5/8" ID BRAIDED VINYL 

$98.37 

CF 

B5005 

3/4" ID BRAIDED VINYL 

$109.42 

CF 

B5006 

1" ID BRAIDED VINYL 

$168.33 

CF 

B5007 

1-1/4" ID BRAIDED VINYL 

$244.40 

CF 

B5008 

1-1/2" ID BRAIDED VINYL 

$425.00 

CF 

B5009 

2" ID BRAIDED VINYL 

$694.16 

CF 


METAL TUBE FITTINGS 


90 FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2200P-4-4 11/4" BRASS FIP 90 ELL | $2.64|EA | 


ADAPTER INS X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

RN21 

1/4 BARB X 1/8 MPT316SS 

$11.20 

EA 

RN32 

3/8 BARB X 1/4 MPT 316SS 

$10.05 

EA 


ADAPTER MPT X MGHT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BA776 

13/4 BRASS MPT X MGHT | 

-ce 

co 

ro 

o 

m 

> 


BUSHING MPT X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

209P-6-4 

3/8 X 1/4 BRASS BUSHING 

$1.25 

EA 

209P-8-4 

1/2 X 1/4 BRASS BUSHING 

$2.37 

EA 


COUPLING FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2074 1 

1/4" BRASS FIP COUPLING 1 

-ce 

b 

CD 

m 

> 


ELBOW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B62ELU6 

3/8" BRASS ELBOW UNION 

$5.89 

EA 

24B82ELU8 

1/2" BRASS ELBOW UNION 

$8.62 

EA 

SS42ELU4 

1/4" SS UNION ELBOW 

$14.07 

EA 

24SS62ELU6 

3/8" SS ELBOW UNION 

$17.19 

EA 

24SS82ELU8 

1/2" SS ELBOW UNION 

$28.26 

EA 


FEMALE ELBOW 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

170P-4-4 

1/4" BRASS TUBE X FIP 90 

$5.99 

EA 

200-8 

1/2" BRASS FIP 90 ELL 

$5.38 

EA 


MALE BRANCH TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B43TMT4 

1/4" BRASS MIPS/O TEE 

$7.26 

EA 

24SS83TTM8 

1/2" STAINLESS MALE BRAN 

$41.95 

EA 


MALE CONNECTOR 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B41MC4 

1/4" BRASS MALE CONNECT 

$2.15 

EA 

24B61MC4 

3/8 X 1/4" TUBE X MPT BR 

$2.61 

EA 

24B61MC6 

3/8" BRASS MALE CONN 

$2.84 

EA 

24B61MC8 

3/8 X 1/2" TUBE X MPT BR 

$4.08 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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TUBING & TUBE 
FITTINGS 

METAL TUBE FITTINGS 


MALE CONNECTOR 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B81MC8 

1/2 X 1/2" TUBE X MPT BR 

$4.99 

EA 

SS21MC2 

1/8" SS MALE CONNECTOR 

$6.94 

EA 

24SS41MC4 

1/4" SS MALE CONNECTOR 

$6.27 

EA 

SS41MC8 

1/4 TUBE X 1/2 MPT SS CO 

$10.78 

EA 

24SS61MC4 

3/8 X 1/4" TUBE X MPT SS 

$8.54 

EA 

24SS81MC4 

1/2 X 1/4" TUBE X MPT SS 

$12.38 

EA 

24SS81MC6 

1/2 X 3/8" SS MALE CONNE 

$12.87 

EA 

24SS81MC8 

1/2" SS MALE CONNECTOR 

$14.30 

EA 


MALE ELBOW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

169P-4-4 

1/4 BRASS TUBE X MPT 90 

$2.64 

EA 

169P-6-4 

3/8 X 1/4 BRASS TUBE X M 

$2.88 

EA 

24B42ME4 

1/4" BRASS MALE ELL 

$2.64 

EA 

24B62ME4 

3/8 X 1/4" TUBE X MPT EL 

$2.88 

EA 

24B62ME8 

3/8 X 1/2" COMP X MPT EL 

$6.92 

EA 

24B82ME8 

1/2" BRASS MALE ELL 

$7.03 

EA 

SS42ME2 

1/4 TUBE X 1/8 MPT SS EL 

$11.06 

EA 

SS42ME6 

1/4 TUBE X 3/8 MPT SS EL 

$16.71 

EA 

24SS62ME8 

3/8 X 1/2" TUBE X MPT EL 

$22.84 

EA 

24SS82ME8 

1/2" SS MALE ELBOW 

$26.09 

EA 


MALE RUN TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B43TTM4 11/4" BRASS MALE O/L TEE | $7.26|EA | 


QUICK CONNECT X FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BST-2 

J1/4 FPT X QUICK DISCONNE | 

I $17.00| 



QUICK CONNECT X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BST-N2 

11/4 FIPTX MALE QUICK Dl j 

$7!ool 

ifd 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B83TTT8 

1/2" BRASS UNION TEE 

$0.00 

EA 

24SS43TTT4 

1/4" STAINLESS TEE 

$0.00 

EA 

24SS63TTT6 

3/8" STAINLESS TEE 

$0.00 

EA 

24SS83TTT8 

1/2" STAINLESS TEE 

$0.00 

EA 


TEE FPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

203-8 

1/2" BRASS FIPTEE 

$6.37 

EA 

2203P-4 

1/4" BRASS FIPTEE 

$3.57 

EA 


UNION 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

24B61U 

3/8" BRASS UNION 

$0.00 

EA 

24B81U 

1/2" BRASS UNION 

$0.00 

EA 

24SS41U 

1/4" STAINLESS UNION 

$0.00 

EA 

24SS61U 

3/8" STAINLESS UNION 

$0.00 

EA 

24SS81U 

1/2" STAINLESS UNION 

$0.00 

EA 

SS21U 

1/8" SS UNION 

$0.00 

EA 


PLASTIC INSERT FITTINGS 


COUPLING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TC-7022 

1/8 INS COUPLING 

$0.32 

EA 

TC-7033 

3/16 INS COUPLING 

$0.33 

EA 

TC-7044 

1/4 INS COUPLING 

$0.33 

EA 

TC-7055 

5/16 INS COUPLING 

$0.34 

EA 

TC-7066 

3/8 INS COUPLING 

$0.36 

EA 

TC-7088 

1/2 INS COUPLING 

$0.36 

EA 

TC-71010 

5/8 INS COUPLING 

$0.40 

EA 

TRC-80106 

5/8 X 3/8 INS CPLG 

$0.39 

EA 

TRC-80108 

5/8 X 1/2 INS CPLG 

$0.40 

EA 

TRC-8043 

1/4X3/16 INS CPLG 

$0.33 

EA 

TRC-8064 

3/8 X 1/4 INS CPLG 

$0.35 

EA 

TRC-8086 

1/2 X 3/8 INS CPLG 

$0.37 

EA 
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TUBING & TUBE 
FITTINGS 

PLASTIC INSERT FITTINGS 

ELBOW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TE-201010-T 

5/8 INS 90 

$0.73 

EA 

TE-201212-T 

3/4 PE INS X INS 90 

$1.03 

EA 

TE-2044-T 

1/4 INS 90 

$0.65 

EA 

TE-2066-T 

3/8 INS 90 

$0.67 

EA 

TE-2088-T 

1/2 INS 90 

$0.69 

EA 


MALE BRANCH TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TT-3244 

1/4 X 1/8 INS X MPT TEE 

$0.69 

EA 

TT-3433 

3/16 X 1/4 INS X MPT TEE 

$0.70 

EA 

TT-3444 

1/4 INS X MPT TEE 

$0.72 

EA 

TT-3466 

3/8 X 1/4 INS X MPT TEE 

$0.75 

EA 

TT-3488 

1/2 X 1/4 INS X MPT TEE 

$0.76 

EA 

TT-3666 

3/8 INS X MPT TEE 

$0.77 

EA 

TT-3688 

1/2 X 3/8 INS X MPT TEE 

$1.03 

EA 


MALE CONNECTOR 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TA-101210 

3/4 X 5/8 MPT X INS 

$0.39 

EA 

TA-101212 

3/4 MPT X INS 

$0.57 

EA 

TA-10126 

3/4 X 3/8 MPT X INS 

$0.53 

EA 

TA-10128 

3/4 X 1/2 MPT X INS 

$0.54 

EA 

TA-1023 

1/8 X 3/16 MPT X INS 

$0.33 

EA 

TA-1024 

1/8 X 1/4 MPT X INS 

$0.34 

EA 

TA-1026 

1/8 X 3/8 MPT X INS 

$0.35 

EA 

TA-1043 

1/4 X 3/16 MPT X INS 

$0.36 

EA 

TA-1044 

1/4 MPT X INS 

$0.36 

EA 

TA-1045 

1/4 X 5/16 MPT X INS 

$0.37 

EA 

TA-1046 

1/4 X 3/8 MPT X INS 

$0.39 

EA 

TA-1048 

1/4 X 1/2 MPT X INS 

$0.39 

EA 

TA-10610 

3/8 X 5/8 MPT X INS 

$0.41 

EA 

TA-1064 

3/8 X 1/4 MPT X INS 

$0.39 

EA 

TA-1066 

3/8 MPT X INS 

$0.40 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TA-1068 

3/8 X 1/2 MPT X INS 

$0.41 

EA 

TA-10810 

1/2 X 5/8 MPT X INS 

$0.47 

EA 

TA-10812 

1/2 X 3/4 MPT X INS 

$0.48 

EA 

TA-1083 

1/2X3/16 MPT X INS 

$0.42 

EA 

TA-1084 

1/2 X 1/4 MPT X INS 

$0.45 

EA 

TA-1086 

1/2 X 3/8 MPT X INS 

$0.46 

EA 

TA-1088 

1/2 MPT X INS 

$0.47 

EA 


MALE ELBOW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TE-201210 

3/4 X 5/8 MPT X INS 90 

$1.31 

EA 

TE-201212 

3/4 PE INS X MPT ELL 

$1.32 

EA 

TE-20126 

3/4 X 3/8 MPT X INS 90 

$1.31 

EA 

TE-20128 

3/4 X 1/2 MPT X INS 90 

$1.31 

EA 

TE-2024 

1/8 X 1/4 MPT X INS 90 

$0.68 

EA 

TE-2026 

1/8 MPT X 3/8 INS 90 ELL 

$0.69 

EA 

TE-2043 

1/4X3/16 MPT X INS 90 

$0.69 

EA 

TE-2044 

1/4 MPT X INS 90 

$0.69 

EA 

TE-2046 

1/4 X 3/8 MPT X INS 90 

$0.72 

EA 

TE-2048 

1/4 X 1/2 MPT X INS 90 

$0.72 

EA 

TE-20610 

3/8 X 5/8 MPT X INS 90 

$0.76 

EA 

TE-2064 

3/8 X 1/4 MPT X INS 90 

$0.72 

EA 

TE-2066 

3/8 MPT X INS 90 

$0.73 

EA 

TE-2068 

3/8 X 1/2 MPT X INS 90 

$0.74 

EA 

TE-20810 

1/2 X 5/8 MPT X INS 90 

$1.23 

EA 

TE-20812 

1/2 X 3/4 MPT X INS 90 

$1.28 

EA 

TE-2084 

1/2 X 1/4 MPT X INS 90 

$0.76 

EA 

TE-2086 

1/2 X 3/8 MPT X INS 90 

$0.76 

EA 

TE-2088 

1/2 MPT X INS 90 

$0.76 

EA 


NIPPLE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TRN-60126 

3/4 X 3/8 PE NIPPLE 

$0.48 

EA 

TRN-60128 

3/4 X 1/2 PE NIPPLE 

$0.50 

EA 

TRN-6042 

1/4 X 1/8 PE NIPPLE 

$0.36 

EA 

TRN-6062 

3/8 X 1/8 PE NIPPLE 

$0.39 

EA 

TRN-6064 

3/8 X 1/4 PE NIPPLE 

$0.40 

EA 

TRN-6084 

1/2 X 1/4 PE NIPPLE 

$0.46 

EA 

TRN-6086 

1/2 X 3/8 PE NIPPLE 

$0.47 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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TUBING & TUBE 
FITTINGS 

PLASTIC INSERT FITTINGS 

PLUG MPT 


% 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TP-4002 

1/8 PE TRD PLUG 

$0.33 

EA 

TP-4004 

1/4 PE TRD PLUG 

$0.35 

EA 

TP-4006 

3/8 PE TRD PLUG 

$0.37 

EA 

TP-4008 

1/2 PE TRD PLUG 

$0.44 

EA 

TP-4012 

3/4 PE TRD PLUG 

$0.52 

EA 


QUICK CONNECT X MPT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

21-1006 

AC 1/8 FSOX 1/4 MPT 

$5.20 

EA 

21-2005 

AC 1/8 MST X 1/4 MPT 

$2.80 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TT-9101010 

5/8 INSERT TEE 

$0.79 

EA 

TT-9222 

1/8 INSERT TEE 

$0.66 

EA 

TT-9333 

3/16 INSERT TEE 

$0.64 

EA 

TT-9444 

1/4 INSERT TEE 

$0.67 

EA 

TT-9466 

3/8 X 1/4 INSERT TEE 

$0.69 

EA 

TT-9488 

1/2 X 1/4 INSERT TEE 

$0.74 

EA 

TT-9666 

3/8 INSERT TEE 

$0.72 

EA 

TT-9888 

1/2 INSERT TEE 

$0.76 

EA 


WASHER GARDEN HOSE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TRW7 |WHT RUBBER GH WASHER | $0.15|EA | 


PLASTIC COMPRESSION 
FITTINGS 

BULKHEAD UNION 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

20-4 

1/4 BULKHEAD UNIONS 

$1.73 

EA 

20-6 

3/8 BULKHEAD UNIONS 

$2.22 

EA 

20-8 

1/2 BULKHEAD UNIONS 

$2.98 

EA 


COUPLING 





3QC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

15-10 

5/8 TUBE CPLG - PG 

$3.20 

EA 

15-4 

1/4 TUBE CPLG 

$1.17 

EA 

15-6 

3/8 TUBE CPLG 

$2.96 

EA 

15-6-4 

3/8 X 1/4 TUBE CPLG 

$1.52 

EA 

15-8 

1/2 TUBE CPLG 

$2.16 

EA 

15-8-6 

1/2 X 3/8 TUBE CPLG 

$1.92 

EA 


ELBOW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

50-10 

5/8 TUBE X TUBE 90 - PG 

$10.00 

EA 

50-4 

1/4 TUBE X TUBE 90 

$1.62 

EA 

50-6 

3/8 TUBE X TUBE 90 

$2.22 

EA 

50-8 

1/2 TUBE X TUBE 90 

$3.33 

EA 


FEMALE CONNECTOR 



1 * 

VIM 

* 1 





—=2 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

25-10-8 

5/8 X 1/2 TUBE X FPT - P 

$3.10 

EA 

25-4-2 

1/4 X 1/8 TUBE X FPT 

$1.06 

EA 

25-4-4 

1/4 TUBE X FPT 

$1.10 

EA 

25-6-4 

3/8 X 1/4 TUBE X FPT 

$1.34 

EA 

25-6-6 

3/8 TUBE X FPT 

$1.39 

EA 

25-8-6 

1/2 X 3/8 TUBE X FPT 

$1.58 

EA 

25-8-8 

1/2 TUBE X FPT 

$1.71 

EA 
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TUBING & TUBE 
FITTINGS 

PLASTIC COMPRESSION 
FITTINGS 

FEMALE ELBOW 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

45-4-2 

1/4 X 1/8 TUBE X FPT 90 

$2.88 

EA 

45-4-4 

1/4 TUBE X FPT 90 

$2.94 

EA 

45-6-6 

3/8 TUBE X FPT 90 

$4.03 

EA 

45-8-8 

1/2 TUBE X FPT 90 

$5.47 

EA 


MALE CONNECTOR 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10-10-8 

5/8 X 1/2 TUBE X MPT-P 

$2.02 

EA 

10-2-2 

1/8 TUBE X MPT 

$1.23 

EA 

10-4-2 

1/4 X 1/8 TUBE X MPT 

$0.78 

EA 

10-4-4 

1/4 TUBE X MPT 

$0.86 

EA 

10-4-6 

1/4 X 3/8 TUBE X MPT 

$0.90 

EA 

10-6-4 

3/8 X 1/4 TUBE X MPT 

$1.04 

EA 

10-6-6 

3/8 TUBE X MPT 

$1.17 

EA 

10-6-8 

3/8 X 1/2 TUBE X MPT 

$1.42 

EA 

10-8-4 

1/2 X 1/4 TUBE X MPT 

$1.82 

EA 

10-8-6 

1/2 X 3/8 TUBE X MPT 

$1.42 

EA 

10-8-8 

1/2 TUBE X MPT 

$1.57 

EA 


MALE ELBOW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

40-10-8 

5/8 X 1/2 TUBE X MPT 90 

$2.66 

EA 

40-4-2 

1/4 X 1/8 TUBE X MPT 90 

$1.23 

EA 

40-4-4 

1/4 TUBE X MPT 90 

$1.25 

EA 

40-4-6 

1/4 X 3/8 TUBE X MPT ELL 

$1.49 

EA 

40-6-4 

3/8 X 1/4 TUBE X MPT 90 

$1.57 

EA 

40-6-6 

3/8 TUBE X MPT 90 

$1.63 

EA 

40-8-6 

1/2 X 3/8 TUBE X MPT 90 

$1.90 

EA 

40-8-8 

1/2 TUBE X MPT 90 

$3.04 

EA 


MALE RUN TEE 



n 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

60-10-8 

5/8 X 1/2 TUBE X MPT TEE 

$4.34 

EA 

60-4-4 

1/4 TUBE X MPT TEE 

$2.38 

EA 

60-6-4 

3/8 X 1/4 TUBE X MPT TEE 

$2.38 

EA 

60-6-6 

3/8 TUBE X MPT TEE 

$2.45 

EA 

60-8-8 

1/2 TUBE X MPT TEE 

$3.20 

EA 


NUT PLASTIC GRIPPER 




iaif 


ITEM 

DESC 

PRICE UM 

PG-4 

11/4 NUT - PG 

| $0.75 |EA | 


NUT SS GRIPPER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

SG-4 

1/4 NUT-SSG 

$1.09 

EA 

SG-6 

3/8 NUT - SSG 

$0.75 

EA 

SG-8 

1/2 NUT-SSG 

$0.94 

EA 


NUT STANDARD PP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

0-4 

1/4 STD PP NUT 

$0.38 

EA 

0-6 

3/8 NUT-STD GRIP 

$0.51 

EA 

0-8 

1/2 NUT-STD GRIP 

$0.64 

EA 


TEE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

70-10 

5/8 TEE - PG 

$4.64 

EA 

70-12 

3/4 TEE 

$7.95 

EA 

70-4 

1/4 TEE 

$2.03 

EA 

70-6 

3/8 TEE 

$5.04 

EA 

70-8 

1/2 TEE 

$3.38 

EA 


TUBE INSERT STIFFENER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

P-4 | 

1/4 INSERT | 

| $0.14|EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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TUBING & TUBE 
FITTINGS 

PLASTIC COMPRESSION 
FITTINGS 


TUBE INSERT STIFFENER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

P-6 

3/8 INSERT 

$0.21 

EA 

P-8 

1/2 INSERT 

$0.27 

EA 


VALVES, METERS, 
GUAGES 


BRONZE & IRON VALVES 

BALL VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04102103 

1/2" BRZ AGA GAS VALVE 

$3.15 

EA 

04102104 

3/4" BRZ AGA GAS VA;VE 

$4.13 

EA 

04102105 

1" BRZ AGA GAS BALL VALVE 

$10.82 

EA 

046410301 

1/2 BR BALL VALVE 600 WOG 

$7.05 

EA 

046410401 

3/4 BR BALL VALVE 600 WOG 

$10.55 

EA 

046410501 

1 BR BALL VALVE 600 WOG 

$15.82 

EA 

046410601 

1 1/4 BR BALL VALVE 600 

$25.71 

EA 

046410701 

1 1/2 BR BALL VALVE 600 

$33.50 

EA 

046410801 

2 BR BALL VALVE 600 WOG 

$46.47 

EA 

047010001 

3" 600# BZ BALL VALVE TE 

$304.00 

EA 

047010101 

1/4" 600# BZ BALL VALVE 

$10.01 

EA 

047010201 

3/8" 600# BZ BALL VALVE 

$10.01 

EA 

047010301 

1/2" 600# BZ BALL VALVE 

$10.01 

EA 

047010401 

3/4" 600# BZ BALL VALVE 

$16.51 

EA 

047010501 

1" 600# BZ BALL VALVE TE 

$20.79 

EA 

047010601 

1-1/4" 600# BZ BALL VALVE 

$34.89 

EA 

047010701 

1-1/2" 600# BZ BALL VALVE 

$44.55 

EA 

047010801 

2" 600# BZ BALL VALVE TE 

$55.82 

EA 

047010901 

2-1/2" 600# BZ BALL VALVE 

$263.37 

EA 

047020301 

1/2" 600# BZ BALL VALVE 

$10.01 

EA 

047020401 

3/4" 600# BZ BALL VALVE 

$16.51 

EA 

047020501 

1" 600# BZ BALL VALVE SJ 

$20.79 

EA 

047020601 

1-1/4" 600# BZ BALL VALVE 

$34.89 

EA 

047020701 

1-1/2" 600# BZ BALL VALVE 

$44.55 

EA 

047610101 

1/4" 2000# T316 BALL VALVE 

$43.58 

EA 

047610201 

3/8" 2000# T316 BALL VALVE 

$43.58 

EA 

047610301 

1/2" 2000# T316 BALL VALVE 

$43.58 

EA 

047610401 

3/4" 2000# T316 BALL VALVE 

$72.23 

EA 

047610501 

1" 2000# T316 BALL VALVE 

$87.98 

EA 

047710301 

1/2" BRZ TRD BALL VALVE 

$13.49 

EA 

047710401 

3/4" 600# BALL VALVE 

$24.60 

EA 

047710501 

1" 600# BZ BALL VALVE 

$34.48 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

047710601 

1-1/4" 600# BZ BALL VALVE 

$48.65 

EA 

047710701 

1-1/2" 600# BZ BALL VALVE 

$61.39 

EA 

047710801 

2" 600# BZ BALL VALVE 

$106.69 

EA 

047810301 

1/2" NPT BRZ VAL X 3/4" GHT 

$16.83 

EA 

047810401 

3/4" NPT BRZ VAL X 3/4" GHT 

$23.77 

EA 

047820301 

1/2" SOL BRZ VAL X 3/4" GHT 

$16.83 

EA 

047820401 

3/4" SOL BRZ VAL X 3/4" GHT 

$23.77 

EA 

049100VPN 

1/4" SS BALL VALVE W/LLH 

$47.46 

EA 

049101 VPN 

3/8" SS BALL VALVE W/LLH 

$47.46 

EA 

049102VPN 

1/2" SS BALL VALVE W/LLH 

$47.46 

EA 

049103VPN 

3/4" SS BALL VALVE W/LLH 

$75.70 

EA 

049104VPN 

1" SS BALL VALVE W/LLH 

$90.13 

EA 

049105VPN 

1-1/4" SS BALL VALVE W/LLH 

$166.76 

EA 

049106VPN 

1-1/2" SS BALL VALVE W/LLH 

$172.20 

EA 

049107VPN 

2" SS BALL VALVE W/LLH 

$221.23 

EA 

GB2-005 

1/2 BR GAS VALVE SQ HD 

$7.78 

EA 

S580-005 

1/2" CU BALL VALVE 

$4.12 

EA 

S580-007 

3/4" CU BALL VALVE 

$5.84 

EA 

S580-010 

1" CU BALL VALVE 

$8.77 

EA 

S580-012 

1-1/4" CU BALL VALVE 

$12.46 

EA 

S580-015 

1-1/2" CU BALL VALVE 

$19.98 

EA 

S580-020 

2" CU BALL VALVE 

$27.22 

EA 

SI5D-005 

1/2 CU BALL VALVE W/DRAI 

$9.88 

EA 

SI5D-007 

3/4 CU BALL VALVE W/DRAI 

$14.12 

EA 

SI5D-010 

1 CU BALL VALVE W/DRAIN 

$20.34 

EA 

T580-005 

1/2 BR TRD BALL VALVE 

$6.02 

EA 

T580-020 

2 BR TRD BALL VALVE 

$33.98 

EA 


BUTTERFLY VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

200-10 

10" Cl VALVE 

$341.96 

EA 

200-101 

10" Cl BUTTERFLY VALVE 

$379.13 

EA 

200-12 

12" Cl BUTTERFLY VALVE 

$457.80 

EA 

200-121 

12" Cl BUTTERFLY VALVE 

$531.53 

EA 

200-2.5 

2-1/2" Cl BUTTERFLY VALV 

$65.40 

EA 

200-20 

2" Cl BUTTERFLY VALVE 

$60.60 

EA 

200-21 

2" Cl BUTTERFLY VALVE 

$70.20 

EA 

200-251 

2-1/2" Cl BUTTERFLY VALV 

$75.00 

EA 

200-30 

3" Cl BUTTERFLY VALVE 

$66.91 

EA 

200-31 

3" Cl BUTTERFLY VALVE 

$75.58 

EA 

200-40 

4" Cl/B WAFER BUTTERFLY 

$100.32 

EA 

200-41 

4" Cl BUTTERFLY VALVE 

$90.45 

EA 

200-60 

6" Cl WAFER BUTTERFLY 

$150.44 

EA 

200-61 

6" Cl BUTTERFLY VALVE 

$144.96 

EA 

200-80 

8" Cl BUTTERFLY VALVE 

$266.38 

EA 

200-81 

8" Cl BUTTERFLY VALVE 

$200.72 

EA 

200SS-60 

6" Cl BUTTERFLY VALVE 

$254.00 

EA 


86 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
Obll the products listed. 







































































































Timberline 


P L A S T 


800-289-7552 303-289-2557 

Fax 303-289-3168 www. etimberline. com 

6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02G6232.5 

2-1/2" 125# IBBM GATE 

$328.50 

EA 

02G6233 

3" 125# IBBM GATE VALVE 

$397.50 

EA 

02G6234 

4" 125# IBBM GATE VALVE 

$525.75 

EA 

02G6235 

5" 125# IBBM GATE VALVE 

$870.00 

EA 

02G6236 

6" 125# IBBM GATE VALVE 

$870.00 

EA 

TI7-005 

1/2 BR TRD GATE VALVE 

$4.16 

EA 

TI7-007 

3/4 BR TRD GATE VALVE 

$5.26 

EA 

TI7-010 

1 BR TRD GATE VALVE 

$7.50 

EA 

TI7-012 

1 1/4 BR TRD GATE VALVE 

$10.82 

EA 

TI7-015 

1 1/2 BR TRD GATE VALVE 

$14.79 

EA 

TI7-020 

2 BR TRD GATE VALVE 

$21.26 

EA 

TI8-025 

2 1/2 BR TRD GATE VALVE 

$41.60 

EA 

TI8-030 

3 BR TRD GATE VALVE 

$55.90 

EA 

TI8-040 

4 BR TRD GATE VALVE 

$93.34 

EA 


VALVES, METERS, 
GUAGES 

BRONZE & IRON VALVES 

GATE VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02B100.375 

3/8" 125# BZ GATE VALVE 

$36.42 

EA 

02B100.5 

1/2" 125# BZ GATE VALVE 

$30.73 

EA 

02B100.75 

3/4" 125# BZ GATE VALVE 

$37.74 

EA 

02B1001 

1" 125# BZ GATE VALVE RS 

$51.62 

EA 

02B1001.25 

1-1/4" 125# BZ GATE VALVE 

$75.81 

EA 

02B1001.5 

1-1/2" 125# BZ GATE VALVE 

$88.71 

EA 

02B1002 

2" 125# BZ GATE VALVE RS 

$112.91 

EA 

02B1002.5 

2-1/2" 125# BZ GATE VALVE 

$303.50 

EA 

02B1003 

3" 125# BZ GATE VALVE TE 

$411.89 

EA 

02B103.25 

1/4" 125# BZ GATE VALVE 

$31.65 

EA 

02B103.375 

3/8" 125# BZ GATE VALVE 

$31.65 

EA 

02B103.5 

1/2" 125# BZ GATE VALVE 

$29.84 

EA 

02B103.75 

3/4" 125# BZ GATE VALVE 

$35.08 

EA 

02B1031 

1" 125# BZ GATE VALVE NR 

$44.48 

EA 

02B1031.25 

1-1/4" 125# BZ GATE VALVE 

$68.55 

EA 

02B1031.5 

1-1/2" 125# BZ GATE VALVE 

$80.65 

EA 

02B1032 

2" 125# BZ GATE VALVE NR 

$95.57 

EA 

02B104.5 

1/2" 125# BZ GATE VAL NR 

$29.03 

EA 

02B104.75 

3/4" 125# BZ GATE VAL NR 

$33.07 

EA 

02B1041 

1" 125# BZ GATE VALVE NR 

$46.78 

EA 

02B1041.25 

1-1/4" 125# BRZ GATE VALVE 

$70.97 

EA 

02B1041.5 

1-1/2" 125# BRZ GATE VALVE 

$80.65 

EA 

02B1042 

2" 125# BZ GATE VALVE NR 

$112.91 

EA 

02B108.5 

1/2" 125# BZ GATE VAL NR 

$43.79 

EA 

02B108.75 

3/4" 125# BZ GATE VAL NR 

$52.04 

EA 

02B1081 

1" 125# BZ GATE VALVE NR 

$71.11 

EA 

02B1081.25 

1-1/4" 125# BRZ GATE VALVE 

$82.38 

EA 

02B1081.5 

1-1/2" 125# BRZ GATE VALVE 

$93.65 

EA 

02B1082 

2" 125# BZ GATE VALVE NR 

$128.34 

EA 

02B120.25 

1/4" 150# BZ GATE VALVE 

$45.09 

EA 

02B120.375 

3/8" 150# BZ GATE VALVE 

$45.09 

EA 

02B120.5 

1/2" 150# BZ GATE VALVE 

$39.45 

EA 

02B120.75 

3/4" 150# BZ GATE VALVE 

$46.40 

EA 

02B1201 

1" 150# BZ GATE VALVE UB 

$62.00 

EA 

02B1201.25 

1-1/4" 150# BZ GATE VALVE 

$87.14 

EA 

02B1201.5 

1-1/2" 150# BZ GATE VALVE 

$104.93 

EA 

02B1202 

2" 150# BZ GATE VALVE UB 

$143.08 

EA 

02B1202.5 

2-1/2" 150# BZ GATE VALVE 

$355.53 

EA 

02B1203 

3" 150# BZ GATE VALVE UB 

$491.68 

EA 

02B122.25 

1/4" 150# BZ GATE VALVE 

$42.93 

EA 

02B122.5 

1/2" 150# BZ GATE VALVE 

$37.51 

EA 

02B122.75 

3/4" 150# BZ GATE VALVE 

$41.40 

EA 

02B1221 

1" 150# BZ GATE VALVE RS 

$55.07 

EA 

02G6123 

3" 125# IBBM NRS GATE 

$371.25 

EA 

02G6124 

4" 125# IBBM NRS GATE 

$533.25 

EA 

02G6126 

6" 125# IBBM NRS GATE 

$904.50 

EA 

02G6232 

2" 125# IBBM GATE VALVE 

$317.25 

EA 


GLOBE VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02B16.375 

3/8" 125# BZ GLOBE VALVE 

$63.75 

EA 

02B16.5 

1/2" 125# BZ GLOBE VALVE 

$52.01 

EA 

02B16.75 

3/4" 125# BZ GLOBE VALVE 

$60.49 

EA 

02B161 

1" 125# BZ GLOBE VALVE T 

$87.19 

EA 

02B161.25 

1-1/4" 125# BZ GLOBE VALVE 

$127.50 

EA 

02B161.5 

1-1/2" 125# BZ GLOBE VALVE 

$145.31 

EA 

02B162 

2" 125# BZ GLOGE VALVE TE 

$215.16 

EA 

02B22.25 

1/4" 150# BZ GLOBE VALVE 

$59.83 

EA 

02B22.375 

3/8" 150# BZ GLOBE VALVE 

$59.83 

EA 

02B22.5 

1/2" 150# BZ GLOBE VALVE 

$56.36 

EA 

02B22.75 

3/4" 150# BZ GLOBE VALVE 

$75.88 

EA 

02B221 

1" 150# BZ GLOBE VALVE 

$118.80 

EA 

02B221.25 

1-1/4" 150# BZ GLOBE VALVE 

$199.44 

EA 

02B221.5 

1-1/2" 150# BZ GLOBE VALVE 

$226.33 

EA 

02B222 

2" 150# BZ GLOBE VALVE 

$359.65 

EA 

02G5122.5 

2-1/2" 125# IBBM FLG GLOBE 

$673.50 

EA 

02G5123 

3" 125# IBBM FLG GLOBE 

$787.50 

EA 

02G5124 

4" 125# IBBM FLG GLOBE 

$1,129.50 

EA 


BOILER DRAIN 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

73-005 

1/2 BRFPT BOILER DRAIN 

$2.98 

EA 

73-007 

3/4 BR FPT BOILER DRAIN 

$3.66 

EA 

74-005 

1/2 BR MPT BOILER DRAIN 

$2.92 

EA 

74-007 

3/4 BR MPT BOILER DRAIN 

$3.47 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 87 
sell the products listed. 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

BRONZE & IRON VALVES 

CHECK VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02B319.25 

1/4" 125# BZ CHECK VALVE 

$36.42 

EA 

02B319.375 

3/8" 125# BZ CHECK VALVE 

$36.42 

EA 

02B319.5 

1/2" 125# BZ CHECK VALVE 

$33.39 

EA 

02B319.75 

3/4" 125# BZ CHECK VALVE 

$42.28 

EA 

02B3191 

1" 125# BZ CHECK VALVE 

$58.10 

EA 

02B3191.25 

1-1/4" 125# BZ CHECK VALVE 

$79.78 

EA 

02B3191.5 

1-1/2" 125# BZ CHECK VALVE 

$96.31 

EA 

02B3192 

2" 125# BZ CHECK VALVE 

$136.15 

EA 

02B345.25 

1/4" 200# BZ CHECK VALVE 

$59.83 

EA 

02B345.375 

3/8" 200# BZ CHECK VALVE 

$59.83 

EA 

02B345.5 

1/2" 200# BZ CHECK VALVE 

$57.96 

EA 

02B345.75 

3/4" 200# BZ CHECK VALVE 

$73.04 

EA 

02B3451 

1" 200# BZ CHECK VALVE 

$94.94 

EA 

02B3451.25 

1-1/4" 200# BZ CHECK VALVE 

$128.78 

EA 

02B3451.5 

1-1/2" 200# BZ CHECK VALVE 

$164.77 

EA 

02B3452 

2" 200# BZ CHECK VALVE 

$237.60 

EA 

02G9312.5 

2-1/2" 125# IBBM CHK VALVE 

$292.50 

EA 

02G9313 

3" 125# IBBM CHECK VALVE 

$301.50 

EA 

02G9314 

4" 125# IBBM CHECK VALVE 

$464.25 

EA 

02G9316 

6" 125# IBBM CHECK VALVE 

$811.50 

EA 

02G9318 

8" 125# IBBM CHECK VALVE 

$1,507.50 

EA 

02T433Y.75 

3/4" 150# THD BRZ SWG CHK 

$50.10 

EA 

02T433Y1 

1" 150# TRD BRASS SWG CHK 

$67.50 

EA 

02T433Y1.25 

1-1/4" 150# THD BRZ SWG 

$90.71 

EA 

02T433Y1.5 

1-1/2" 150# THD BRZ SWG 

$171.10 

EA 

02T433Y2 

2" 150# TRD BR SW CHK TFE 

$255.47 

EA 

046110101 

1/4" BRZ BALL CONE CHECK 

$23.28 

EA 

046110201 

3/8" BRZ BALL CONE CHECK 

$23.28 

EA 

046110301 

1/2" BRZ BALL CONE CHECK 

$23.28 

EA 

046110401 

3/4" BRZ BALL CONE CHECK 

$33.05 

EA 

046110501 

1" BRZ BALL CONE CHECK 

$45.45 

EA 

046110601 

1-1/4" BRZ BALL CONE CHK 

$79.13 

EA 

046110701 

1-1/2" BRZ BALL CONE CHK 

$101.00 

EA 

046110801 

2" BRZ BALL CONE CHECK 

$164.39 

EA 

232-007 

3/4" TRD BRASS SPG CHK 

$11.54 

EA 

232-010 

1" TRD BRASS SPG CHK VAL 

$15.20 

EA 


HOSE BIBB 


/' 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

46-005 11/2 BR MPT HOSE BIBB | $3.26|EA | 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

46-007 | 

3/4 BR MPT HOSE BIBB i 

I $3.57 |EA | 


STOP VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

725-007 

3/4 CU STOP VALVE 



75-005 

1/2 BR TRD STOP VALVE 

$3.50 

EA 

75-007 

3/4 BR TRD STOP VALVE 

$4.21 

EA 


YARD HYDRANT 



(SEE PAGE 82-84 FOR BRASS FITTINGS) 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YH-3 

3’ BURY YARD HYDRANT 

$60.34 

EA 

YH-4 

4’ BURY YARD HYDRANT 

$64.56 

EA 

YH-5 

5’ BURY YARD HYDRANT 

$69.38 

EA 

YH-6 

6’ BURY YARD HYDRANT 

$74.22 

EA 


CORP STOP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

301-A3K3 

3/4" AWWA X K CORP STOP 

$31.83 

EA 

301-A4K4 

1" AWWA X K CORP STOP 

$41.91 

EA 


CURB STOP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

202-H3H3 

3/4 COMP BALL CURB STOP 

$40.98 

EA 

202-K3H3 

3/4 K X COMP CURB STOP 

$42.70 

EA 

202-K3K3 

3/4 KITEC BALL CURB STOP 

$54.23 

EA 

202-K4H4 

1"KX COMP CURB STOP 

$62.39 

EA 

202-K4K4 

1" KITEC BALL CURB STOP 

$74.45 

EA 

203-F3F3 

3/4" FIP CURB STOP W/D 

$42.30 

EA 

203-F4F4 

1" FIP CURB STOP W/D 

$59.93 

EA 

203-K3F3 

3/4" KX FIP CURB W/D 

$45.97 

EA 

203-K3H3 

3/4 KX COMP CURB W/D 

$55.04 

EA 

203-K3K3 

3/4 KITEC CURB STOP W/D 

$58.26 

EA 

203-K4K4 

1" KITEC CURB STOP W/D 

$84.92 

EA 


88 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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VALVES, METERS 
GUAGES 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

GL200 |0 TO 200 PSI GAUGE | $10.72|EA | 


SIGHT GUAGE 


BRONZE & IRON VALVES 


CURB STOP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

263-F3F3 

3/4" FIP CURB STOP MINN 

$46.05 

EA 

263-F4F4 

1" FIPCURB STOP MINN 

$63.68 

EA 


STEAM TRAP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

25DK57H.5 

1/2" DK57H STEAM TRAP 

$124.92 

EA 

25DK57H.75 

3/4" DK 57H STEAM TRAP 

$158.31 

EA 

25DK57H1 

1" DK57H STEAM TRAP 

$218.61 

EA 


Y-STRAINER 


I 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

21SCRN.5 

20 MESH SCRN FOR 1/2" T 

$8.21 

EA 

21SCRN.75 

20 MESH SCRN FOR 3/4" T 

$8.86 

EA 

21SCRN1 

20 MESH SCRN FOR 1" T ST 

$10.01 

EA 

21SCRN1.25 

20 MESH SCRN FOR 1-1/4" 

$11.81 

EA 

21SCRN1.5 

20 MESH SCRN FOR 1-1/2" 

$16.41 

EA 

21SCRN2 

20 MESH SCRN FOR 2" T ST 

$23.63 

EA 

21T.5 

1/2" 250# Cl THD STRAINE 

$15.71 

EA 

21T.75 

3/4" 250# Cl THD STRAINE 

$18.52 

EA 

21T1 

1" 250# C.l. THD STRAINE 

$22.15 

EA 

21T1.25 

1-1/4" 250# C.l. THD STR 

$34.22 

EA 

21T1.5 

1-1/2" 250# Cl THDSTRAI 

$41.02 

EA 

21T2 

2" 250# C.l. THD STRAINE 

$60.94 

EA 


GUAGE 


2-1/2" BOTTOM MOUNT 





(GUAGE GUARD ON PAGE 120) 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

GL030 

0 TO 30 PSI GAUGE 

$10.72 

EA 

GL060 

0 TO 60 PSI GAUGE 

$10.72 

EA 

GL100 

0 TO 100 PSI GAUGE 

$10.72 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

G3224 | 

BRASS SIGHT GAUGE 1 

| $34.45| EA | 


PLASTIC VALVES HAYWARD 


3-WAY BALL VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TW10050S 

1/2" PVC/V SOC 3-WAY BV 

$60.35 

EA 

TW10050T 

1/2" PVC/V TRD 3-WAY BV 

$60.35 

EA 

TW10075S 

3/4" PVC/V SOC 3-WAY BV 

$68.85 

EA 

TW10075T 

3/4" PVC/V TRD 3-WAY BV 

$68.85 

EA 

TW10100S 

1" PVC/V SOC 3-WAY BV 

$73.95 

EA 

TW10100T 

1" PVC/V TRD 3-WAY BV 

$73.95 

EA 

TW10150S 

1-1/2" PVC/V SOC 3-WAY 

$149.60 

EA 

TW10150T 

1-1/2" PVC/V TRD 3-WAY 

$149.60 

EA 

TW10200S 

2" PVC/V SOC 3-WAY BV 

$199.75 

EA 

TW10200T 

2" PVC/V TRD 3-WAY BV 

$199.75 

EA 

TW10300S 

3" PVC/V SOC 3-WAY BV 

$434.35 

EA 


ANGLE VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

AV10025T 

1/4" PVC/V TRD ANGLE 

$35.47 

EA 

AV10050T 

1/2" PVC/V TRD ANGLE 

$53.68 

EA 


BALL CHECK VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TC10050ST 

1/2" PVC/V BALL CHK 

$32.10 

EA 

TC10075ST 

3/4" PVC/V BALL CHK 

$35.97 

EA 

TC10100ST 

1" PVC/V BALL CHK 

$45.69 

EA 

TC10125ST 

1-1/4" PVC/V BALL CHK 

$75.78 

EA 

TC10150ST 

1-1/2" PVC/V BALL CHK 

$75.78 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

PLASTIC VALVES HAYWARD 


BALL CHECK VALVE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TC10200ST 

2" PVC/V BALL CHK 

$101.46 

EA 

TC1300S 

3" PVC/V BALL CHK SOC 

$234.45 

EA 

TC1300T 

3" PVC/V BALL CHK TRD 

$234.45 

EA 

TC1400S 

4" PVC/V BALL CHK SOC 

$461.70 

EA 

TC1400T 

4" PVC/V BALL CHK TRD 

$461.70 

EA 

TC10050STE 

1/2 PVC/E BALL CHECK 

$28.25 

EA 

TC10075STE 

3/4 PVC/E BALL CHECK 

$32.10 

EA 

TC10100STE 

1 PVC/E BALL CHECK 

$40.56 

EA 

TC10125STE 

1 1/4 PVC/E BALL CHECK 

$65.64 

EA 

TC10150STE 

1 1/2 PVC/E BALL CHECK 

$65.64 

EA 

TC10200STE 

2 PVC/E BALL CHECK 

$92.46 

EA 


BALL VALVE ACTUATED 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

EATB1050STE 

1/2" ACTUATED TUBV 

$216.15 

EA 

EATB1075STE 

3/4" ACTUATED TUBV 

$220.45 

EA 

EATB1100STE 

1" ACTUATED TUBV 

$226.00 

EA 

EATB1150STE 

1-1/2" ACTUATED TUBV 

$239.70 

EA 

EATB1200STE 

2" ACTUATED TUBV 

$251.50 

EA 

EAU29 

ELECT ACT FOR 1/2 & 3/4 

$252.75 

EA 

EAU29-EK2 

ELECT ACT FOR 1 THRU 2 

$224.00 

EA 

EK1 

MOUNTING FOR EAU29 ACT 

$57.00 

EA 

EK2 

MOUNTING FOR EAU29 ACT 

$57.00 

EA 

TB1050TACT 

1/2" PVC/V TRD TUBV ACT 

$55.65 

EA 

TB1075SACT 

3/4" PVC/V SOC TUBV ACT 

$61.00 

EA 

TB1100TACT 

1" PVC/V SKT/TRD TUBV AC 

$72.80 

EA 

TB1125TACT 

1-1/4" PVC/V TRD TUBV AC 

$87.55 

EA 

TB1150TACT 

1-1/2" PVC/V TRD TUBV AC 

$84.55 

EA 

TB1200TACT 

2" PVC/V TRD TUBV ACT MT 

$109.15 

EA 


BALL VALVE GRAY NU 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

QV10050T 

1/2" PVC/E NUBV TRD 

$8.94 

EA 

QV10075T 

3/4" PVC/E NUBV TRD 

$11.82 

EA 

QV10100T 

1" PVC/E NUBV TRD 

$13.98 

EA 

QV10125T 

1-1/4" PVC/E NUBV TRD 

$24.72 

EA 

QV10150T 

1-1/2" PVC/E NUBV TRD 

$24.72 

EA 

QV10200T 

2" PVC/E NUBV TRD 

$41.22 

EA 

QV20050T 

1/2" CPVC/E NUBV TRD 

$9.00 

EA 

QV20075T 

3/4" CPVC/E NUBV TRD 

$12.60 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

QV20100T 

1" CPVC/E NUBV TRD 

$15.30 

EA 

QV20150T 

1-1/2" CPVC/E NUBV TRD 

$30.60 

EA 

QV20200T 

2" CPVC/E NUBV TRD 

$40.20 

EA 

QV10050S 

1/2" PVC/E NUBV SOC 

$8.94 

EA 

QV10075S 

3/4" PVC/E NUBV SOC 

$11.82 

EA 

QV10100S 

1" PVC/E NUBV SOC 

$13.98 

EA 

QV10125S 

1-1/4" PVC/E NUBV SOC 

$24.72 

EA 

QV10150S 

1-1/2" PVC/E NUBV SOC 

$24.72 

EA 

QV10200S 

2" PVC/E NUBV SOC 

$32.58 

EA 

QV20050S 

1/2" CPVC/E NUBV SOC 

$9.00 

EA 

QV20075S 

3/4" CPVC/E NUBV SOC 

$12.60 

EA 

QV20100S 

1" CPVC/E NUBV SOC 

$15.30 

EA 

QV20150S 

1-1/2" CPVC/E NUBV SOC 

$30.60 

EA 

QV20200S 

2" CPVC/E NUBV SOC 

$40.20 

EA 


BALL VALVE TU 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TB1050ST 

1/2" PVC/V TUBV 

$26.66 

EA 

TB1075ST 

3/4" PVC/V TUBV 

$31.47 

EA 

TB1100ST 

1" PVC/V TUBV 

$38.22 

EA 

TB1125ST 

1-1/4" PVC/V TUBV 

$50.73 

EA 

TB1150ST 

1-1/2" PVC/V TUBV 

$62.28 

EA 

TB1200ST 

2" PVC/V TUBV 

$81.54 

EA 

TB1300S 

3" PVC/V SOC TUBV 

$199.05 

EA 

TB1300T 

3" PVC/V TRD TUBV 

$199.05 

EA 

TB1400S 

4" PVC/V SOC TUBV 

$336.00 

EA 

TB1400T 

4" PVC/V TRD TUBV 

$336.00 

EA 

TB1050STE 

1/2" PVC/E TUBV 

$23.44 

EA 

TB1075STE 

3/4" PVC/E TUBV 

$28.89 

EA 

TB1100STE 

1" PVC/E TUBV 

$33.39 

EA 

TB1125STE 

1-1/4" PVC/E TUBV 

$44.31 

EA 

TB1150STE 

1-1/2" PVC/E TUBV 

$55.86 

EA 

TB1200STE 

2" PVC/E TUBV 

$73.74 

EA 

TB1250SE 

2 1/2 PVC/E SOC TUBV 

$163.20 

EA 

TB1250TE 

2 1/2 PVC/E TRD TUBV 

$163.20 

EA 

TB1300SE 

3 PVC/E SOC TUBV 

$168.90 

EA 

TB1300TE 

3" PVC/E TRD TUBV 

$168.90 

EA 

TB1400SE 

4 PVC/E SOC TUBV 

$297.30 

EA 

TB1400TE 

4 PVC/E TRD TUBV 

$297.30 

EA 


BALL VALVE WHT NU 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CPXF01050T 

1/2" PVC TRD UTILITY BV 

$3.86 

EA 

CPXF01075T 

3/4" PVC TRD UTILITY BV 

$5.55 

EA 

CPXF01100T 

1" PVC TRD UTILITY BV 

$8.06 

EA 

CPXF01125T 

1-1/4" PVC TRD UTIL BV 

$11.32 

EA 

CPXF01150T 

1-1/2" PVC TRD UTIL BV 

$14.04 

EA 

CPXF01200T 

2" PVC TRD UTILITY BV 

$10.31 

EA 


90 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

PLASTIC VALVES HAYWARD 


BALL VALVE WHT NU 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CPXF01250T 

2-1/2" PVC TRD UTIL BV 

$34.34 

EA 

CPXF01300T 

3" PVC TRD UTILITY BV 

$54.92 

EA 

CPXF01400T 

4" PVC TRD UTILITY BV 

$104.54 

EA 

CPXF01050S 

1/2" PVC SOC UTILITY BV 

$3.86 

EA 

CPXF01075S 

3/4" PVC SOC UTILITY BV 

$5.22 

EA 

CPXF01100S 

1" PVC SOC UTILITY BV 

$8.06 

EA 

CPXF01125S 

1-1/4" PVC SOC UTIL BV 

$11.32 

EA 

CPXF01150S 

1-1/2" PVC SOC UTIL BV 

$14.04 

EA 

CPXF01200S 

2" PVC SOC UTILITY BV 

$10.80 

EA 

CPXF01250S 

2-1/2" PVC SOC UTIL BV 

$34.34 

EA 

CPXF01300S 

3" PVC SOC UTILITY BV 

$57.67 

EA 

CPXF01400S 

4" PVC SOC UTILITY BV 

$99.54 

EA 

CPXF01600S 

6" PVC SOC UTILITY BV 

$193.10 

EA 


BASKET STRAINER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BS10200T 

2" PVC TRD BSKT STRAINER 

$345.00 

EA 

BS10300T 

3" PVC TRD BSKT STRAINER 

$795.00 

EA 

BS10400T 

4" PVC TRD BSKT STRAINER 

$1,052.00 

EA 


BUTTERFLY VALVE PVC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BY140200EL 

1-1/2-2" PVC/PP/E BUTT 

$121.00 

EA 

BY140300EL 

3" PVC/PP/E BUTTERFLY 

$133.00 

EA 

BY140400EL 

4" PVC/PP/E BUTTERFLY 

$156.00 

EA 

BY140600EL 

6" PVC/PP/E BUTTERFLY 

$232.00 

EA 

BY140800EL 

8" PVC/PP/E BUTTERFLY 

$413.00 

EA 

BY44100EG 

10" PVC/PP/E BUTTERFLY 

$821.00 

EA 

BY44120EG 

12" PVC/PP/E BUTTERFLY 

$1,136.00 

EA 


CHECK VALVE, Y PATTERN 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YC10075T |3/4" PVC/V TRD Y-CHECK | $64.60|EA | 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YC10200T | 

2" PVC/V TRD Y-CHECK | 

| $149,181 EA | 


GUAGE GARD 



4 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

GG2025X50 | 

GAUGE GUARD 1/4 X 1/2 1 

1 $80.96| EA | 


NEEDLE VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

NV10025T 

1/4 PVC/V NEEDLE VALVE 

$37.02 

EA 

NV10050T 

1/2 PVC/V NEEDLE VALVE 

$42.76 

EA 


PRV VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

RV10050T 

1/2" PVC TRD PRV VALVE 

$236.00 

EA 

RV10075T 

3/4" PVC TRD PRV VALVE 

$266.50 

EA 

RV10100T 

1" PVC TRD PRV VALVE 

$318.00 

EA 

RV10150T 

1-1/2 PVC TRD PRV VALVE 

$412.00 

EA 

RV10200T 

2" PVC TRD PRV VALVE 

$487.00 

EA 


STOP COCK 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

LC10025T 11/4" PVC/E STOP COCK | $11.65|EA | 


Y-STRAINER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YS00050T 

1/2" PVC/V CLR TRD Y-STR 

$46.75 

EA 

YS00075T 

3/4" PVC/V CLR TRD Y-STR 

$52.79 

EA 

YS00100T 

1" PVC/V CLR TRD Y-STR 

$58.23 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

PLASTIC VALVES HAYWARD 


Y-STRAINER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YS00125T 

1-1/4 PVC/V CLR TRD Y-ST 

$105.53 

EA 

YS00150T 

1-1/2 PVC/V CLR TRD Y-ST 

$105.53 

EA 

YS00200T 

2" PVC/V CLR TRD Y-STR 

$123.72 

EA 

YS10050T 

1/2" PVC/V TRD Y-STR 

$46.75 

EA 

YS10075T 

3/4" PVC/V TRD Y-STR 

$52.79 

EA 

YS10100T 

1" PVC/V TRD Y-STRAINER 

$58.23 

EA 

YS10125T 

1-1/4" PVC/V TRD Y-STr 

$105.53 

EA 

YS10150S 

1-1/2" PVC/V SOC Y-STR 

$105.53 

EA 

YS10150T 

1-1/2" PVC/V TRD Y-STR 

$105.53 

EA 

YS10200T 

2" PVC/V TRD Y-STRAINER 

$123.72 

EA 

YS10300T 

3" PVC/V TRD Y-STRAINER 

$276.68 

EA 

YS10400S 

4" PVC/V SOC Y-STRAINER 

$484.08 

EA 

YS10400T 

4" PVC/V TRD Y-STRAINER 

$484.08 

EA 


PLASTIC VALVES SPEARS 


BALL CHECK VALVE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2221-030 

3 PVC/E TRD TU BALL CHK 

$236.93 

EA 

2221-040 

4 PVC/E TRD TU BALL CHK 

$444.43 

EA 

2222-030 

3 PVC/E SOC TU BALL CHK 

$236.93 

EA 

2222-040 

4 PVC/E SOC TU BALL CHK 

$444.43 

EA 

2229-005 

1/2 PVC/E BALL CHECK 

$28.59 

EA 

2229-005C 

1/2 CPVC/E BALL CHECK 

$42.26 

EA 

2229-007 

3/4 PVC/E BALL CHECK 

$34.09 

EA 

2229-007C 

3/4 CPVC/E BALL CHECK 

$50.59 

EA 

2229-010 

1 PVC/E BALL CHECK 

$40.54 

EA 

2229-010C 

1 CPVC/E BALL CHECK 

$59.68 

EA 

2229-012 

1 1/4 PVC/E BALL CHECK 

$59.21 

EA 

2229-012C 

1 1/4 CPVC/E BALL CHECK 

$102.78 

EA 

2229-015 

1 1/2 PVC/E BALL CHECK 

$65.72 

EA 

2229-015C 

1 1/2 CPVC/E BALL CHECK 

$102.78 

EA 

2229-020 

2 PVC/E BALL CHECK 

$92.84 

EA 

2229-020C 

2 CPVC/E BALL CHECK 

$137.64 

EA 

2239-005 

1/2 PVC/V BALL CHECK 

$33.92 

EA 

2239-005C 

1/2 CPVC/V BALL CHECK 

$49.52 

EA 

2239-007 

3/4 PVC/V BALL CHECK 

$37.88 

EA 

2239-007C 

3/4 CPVC/V BALL CHECK 

$59.17 

EA 

2239-010 

1 PVC/V BALL CHECK 

$47.58 

EA 

2239-010C 

1 CPVC/V BALL CHECK 

$69.80 

EA 

2239-012 

1-1/4 PVC/V BALL CHECK 

$69.94 

EA 

2239-012C 

1-1/4 CPVC/V BALL CHECK 

$120.11 

EA 

2239-015 

1 1/2 PVC/V BALL CHECK 

$79.44 

EA 

2239-015C 

1-1/2 CPVC/V BALL CHECK 

$120.11 

EA 

2239-020 

2" PVC/V BALL CHECK 

$108.67 

EA 

2239-020C 

2 CPVC/V BALL CHECK 

$161.02 

EA 


BALL VALVE GRAY NU 





ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1521-002 

1/4" PVC/E TRD BV 

$10.99 

EA 

1521-003 

3/8" PVC/E BALL VALVE 

$15.44 

EA 

1522-002 

1/4" PVC/E SOC BV 

$10.99 

EA 

1522-003 

3/8" PVC/E SOC BALL VALV 

$15.44 

EA 

2131-005 

1/2 PVC/V TRDNUBV 

$13.39 

EA 

2131-005C 

1/2 CPVC/V TRD NUBV 

$15.58 

EA 

2131-007 

3/4 PVC/V TRD NUBV 

$16.62 

EA 

2131-007C 

3/4 CPVC/V TRD NUBV 

$20.77 

EA 

2131-010 

1 PVC/V TRD NUBV 

$19.88 

EA 

2131-010C 

1 CPVC/V TRD NUBV 

$25.98 

EA 

2131-012 

1 1/4 PVC/V TRD NUBV 

$35.31 

EA 

2131-012C 

1 1/4 CPVC/V TRD NUBV 

$51.94 

EA 

2131-015 

1 1/2 PVC/V TRD NUBV 

$35.31 

EA 

2131-015C 

1 1/2 CPVC/V TRD NUBV 

$51.94 

EA 

2131-020 

2 PVC/V TRD NUBV 

$47.63 

EA 

2131-020C 

2 CPVC/V TRD NUBV 

$68.82 

EA 

2132-005 

1/2 PVC/V SOC NUBV 

$13.39 

EA 

2132-005C 

1/2 CPVC/V SOC NUBV 

$15.58 

EA 

2132-007 

3/4 PVC/V SOC NUBV 

$16.62 

EA 

2132-007C 

3/4 CPVC/V SOC NUBV 

$20.77 

EA 

2132-010 

1 PVC/V SOC NUBV 

$19.88 

EA 

2132-010C 

1 CPVC/V SOC NUBV 

$25.98 

EA 

2132-012 

1 1/4 PVC/V SOC NUBV 

$35.31 

EA 

2132-012C 

1 1/4 CPVCA/SOC NUBV 

$51.94 

EA 

2132-015 

1 1/2 PVC/V SOC NUBV 

$35.31 

EA 

2132-015C 

1 1/2 CPVC/V SOC NUBV 

$51.94 

EA 

2132-020 

2 PVC/V SOC NUBV 

$47.63 

EA 

2132-020C 

2 CPVCA/ SOC NUBV 

$68.82 

EA 


BALL VALVE TAN NU 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1922-005 

1/2" CPVC CTS SOC VALVE 

$6.05 

EA 

1922-007 

3/4" CPVC CTS SOC VALVE 

$7.02 

EA 

1922-010 

1" CPVC CTS SOC VALVE 

$9.76 

EA 


BALL VALVE TU 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2321-025 

2 1/2 PVC/E TRD TUBV 

$158.02 

EA 

2321-030 

3 PVC/E TRD TUBV 

$208.34 

EA 

2321-040 

4 PVC/E TRD TUBV 

$352.02 

EA 


92 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

PLASTIC VALVES SPEARS 


BALL VALVE TU 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2322-025 

2 1/2 PVC/E SOC TUBV 

$158.02 

EA 

2322-030 

3 PVC/E SOC TUBV 

$208.34 

EA 

2322-040 

4 PVC/E SOC TUBV 

$352.02 

EA 

2322-060 

6" PVC/E VENTURIED TUBV 

$469.67 

EA 

2323-040 

4" PVC/E FLG TUBV 

$562.38 

EA 

2329-005 

1/2 PVC/E TUBV 

$27.93 

EA 

2329-007 

3/4 PVC/E TUBV 

$33.04 

EA 

2329-010 

1 PVC/E TUBV 

$39.35 

EA 

2329-012 

1 1/4 PVC/E TUBV 

$54.44 

EA 

2329-015 

1 1/2 PVC/E TUBV 

$65.59 

EA 

2329-020 

2 PVC/E TUBV 

$86.54 

EA 

2331-025 

2 1/2 PVC/V TRD TUBV 

$214.12 

EA 

2331-025C 

2 1/2 CPVC/V TRD TUBV 

$294.12 

EA 

2331-030 

3 PVC/V TRD TUBV 

$231.50 

EA 

2331-030C 

3 CPVC/V TRD TUBV 

$343.67 

EA 

2331-040 

4 PVC/V TRD TUBV 

$391.13 

EA 

2331-040C 

4 CPVC/V TRD TUBV 

$622.72 

EA 

2332-025 

2 1/2 PVC/V SOC TUBV 

$214.12 

EA 

2332-025C 

2 1/2 CPVC/V SOC TUBV 

$293.90 

EA 

2332-030 

3 PVC/V SOC TUBV 

$231.50 

EA 

2332-030C 

3 CPVC/V SOC TUBV 

$343.67 

EA 

2332-040 

4 PVC/V SOC TUBV 

$391.13 

EA 

2332-040C 

4 CPVC/V SOC TUBV 

$622.72 

EA 

2339-005 

1/2 PVC/V TUBV 

$31.08 

EA 

2339-005C 

1/2 CPVC/V TUBV 

$40.99 

EA 

2339-007 

3/4 PVC/V TUBV 

$36.77 

EA 

2339-007C 

3/4 CPVC/V TUBV 

$51.63 

EA 

2339-010 

1 PVC/V TUBV 

$43.84 

EA 

2339-010C 

1 CPVC/V TUBV 

$61.45 

EA 

2339-012 

1 1/4 PVC/V TUBV 

$69.49 

EA 

2339-012C 

1 1/4 CPVC/V TUBV 

$97.73 

EA 

2339-015 

1 1/2 PVC/V TUBV 

$72.80 

EA 

2339-015C 

1 1/2 CPVC/V TUBV 

$103.18 

EA 

2339-020 

2 PVC/V TUBV 

$95.29 

EA 

2339-020C 

2 CPVC/V TUBV 

$142.77 

EA 


BALL VALVE WHT NU 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2621-005 

1/2" PVC TRD UTILITY BV 

$5.00 

EA 

2621-007 

3/4" PVC TRD UTILITY BV 

$5.94 

EA 

2621-010 

1" PVC TRD UTILITY BV 

$8.07 

EA 

2621-012 

1 1/4" PVC TRD UTILITY 

$10.70 

EA 

2621-015 

1 1/2" PVC TRD UTILITY 

$16.32 

EA 

2621-020 

2" PVC TRD UTILITY BV 

$20.64 

EA 

2621-030 

3" PVC TRD UTILITY BV 

$63.34 

EA 

2622-005 

1/2" PVC SOC UTILITY BV 

$5.00 

EA 

2622-007 

3/4" PVC SOC UTILITY BV 

$5.94 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2622-010 

1" PVC SOC UTILITY BV 

$8.07 

EA 

2622-012 

1 1/4" PVC SOC UTILITY B 

$10.70 

EA 

2622-015 

1 1/2" PVC SOC UTILITY B 

$16.32 

EA 

2622-020 

2" PVC SOC UTILITY BV 

$12.90 

EA 

2622-030 

3" PVC SOC UTILITY BV 

$63.34 

EA 

2622-040 

4" PVC SOC UTILITY BV 

$116.09 

EA 

2622-060 

6" PVC SOC UTILITY BV 

$187.30 

EA 


BUTTERFLY VALVE PVC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

252311-020 

2 PVC/E BUTTERFLY VALVE 

$144.91 

EA 

252311-030 

3 PVC/E BUTTERFLY VALVE 

$156.08 

EA 

252311-040 

4 PVC/E BUTTERFLY VALVE 

$180.61 

EA 

252311-060 

6 PVC/E BUTTERFLY VALVE 

$267.55 

EA 

252311-080 

8 PVC/E BUTTERFLY VALVE 

$454.83 

EA 


GATE VALVE PVC 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2011-005 

1/2 PVC/B TRD GATE VALVE 

$12.91 

EA 

2011-007 

3/4 PVC/B TRD GATE VALVE 

$15.80 

EA 

2011-010 

1 PVC/B TRD GATE VALVE 

$18.73 

EA 

2011-012 

1 1/4 PVC/B TRD GATE VAL 

$25.90 

EA 

2011-015 

1 1/2 PVC/B TRD GATE VAL 

$33.04 

EA 

2011-020 

2 PVC/B TRD GATE VALVE 

$42.42 

EA 

2012-005 

1/2 PVC/B SOC GATE VALVE 

$12.91 

EA 

2012-007 

3/4 PVC/B SOC GATE VALVE 

$15.80 

EA 

2012-010 

1 PVC/B SOC GATE VALVE 

$18.73 

EA 

2012-012 

1 1/4 PVC/B SOC GATE VAL 

$25.90 

EA 

2012-015 

1 1/2 PVC/B SOC GATE VAL 

$33.04 

EA 

2012-020 

2 PVC/B SOC GATE VALVE 

$42.42 

EA 

2022-040 

4" PVC/E SOC GATE VALVE 

$511.46 

EA 


STOP COCK 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1529-002 

11/4" PVC/E LAB VALVE | 

| $13.75| EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

PLASTIC VALVES FLO-CONTROL 

CHECK VALVE SCREEN 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1800-05 

1/2 PE MPT FOOT STRAINER 

$0.91 

EA 

1800-07 

3/4 PE MPT FOOT STRAINER 

$1.00 

EA 

1800-10 

1 PE MPT FOOT STRAINER 

$1.36 

EA 

1800-12 

1 1/4 PE MPT FT STRAINER 

$1.80 

EA 

1800-15 

1 1/2 PE MPT FT STRAINER 

$2.05 

EA 

1800-20 

2 PE MPT FOOT STRAINER 

$4.64 

EA 


CHECK VALVE, SPRING 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1001-05 

1/2 PVC/B TRD SPG CHK 

$5.77 

EA 

1001-07 

3/4 PVC/B TRD SPG CHK 

$5.90 

EA 

1001-10 

1 PVC/B TRD SPG CHECK 

$8.94 

EA 

1001-12 

1 1/4 PVC/B TRD SPG CHK 

$11.44 

EA 

1001-15 

1 1/2 PVC/B TRD SPG CHK 

$12.19 

EA 

1001-20 

2 PVC/B TRD SPG CHK 

$18.28 

EA 

1011-05 

1/2 PVC/B SOC SPG CHK 

$5.77 

EA 

1011-07 

3/4 PVC/B SOC SPG CHK 

$5.90 

EA 

1011-10 

1 PVC/B SOC SPG CHECK 

$8.94 

EA 

1011-12 

1 1/4 PVC/B SOC SPG CHK 

$11.44 

EA 

1011-15 

1 1/2 PVC/B SOC SPG CHK 

$12.19 

EA 

1011-20 

2 PVC/B SOC SPG CHECK 

$18.28 

EA 

1101-07 

3/4 MPT X FPT SPG CHK 

$6.58 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1520-15 

1 1/2 PVC SOC SWG CHK 

$11.79 

EA 

1520-20 

2 PVC/B SOC SWG CHECK 

$16.82 

EA 

1520-30 

3 PVC/B SOC SWG CHECK 

$31.08 

EA 

1520-40 

4 PVC/B SOC SWG CHECK 

$44.02 

EA 

1520C-10 

1 PVC CLR SOC SWG CHK 

$11.92 

EA 

1720C-07 

3/4 CLR PVC TU SWG CHK 

$10.80 

EA 

1720C-10 

1 CLEAR PVC TU SWG CHK 

$12.91 

EA 

1720C-15 

1-1/2 CLR PVC TU SWG CHK 

$16.57 

EA 

1720C-20 

2 CLR PVC TU SWG CHK 

$23.31 

EA 


PLASTIC VALVES 


AIR VENT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28VAP1.5 

1-1/2" BLKAUTO DRAIN VE 

$2.87 

EA 

WAV P-1 

1" PVC FPT AIR VENT 

$16.03 

EA 


AUTO DISTRIBUTING VALVE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

V4003A 

AUTOMATIC DIST 

$241.62 

EA 

V4402A 

AUTOMATIC DIST 

$220.43 

EA 

V4404A 

AUTOMATIC DIST 

$261.36 

EA 

V6402 

AUTOMATIC DIST 

$318.82 

EA 


CHECK VALVE 






CHECK VALVE, SWING 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CV-2-K 

1/8" KYNAR MPT CHK VALVE 

$13.97 

EA 

CV-4-K 

1/4" KYNAR MPT CHK VALVE 

$14.86 

EA 

CV-6-K 

3/8" KYNAR MPT CHK VALVE 

$15.84 

EA 

CV-8-K 

1/2" KYNAR MPT CHK VALVE 

$17.87 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1400-15 

11/4X1 1/2 SUMP PUMP 

$10.58 

EA 

1500-15 

1 1/2 PVC COMP SWG CHK 

$18.40 

EA 

1500-20 

2 PVC/B COMP SWG CHK 

$29.01 

EA 

1500-30 

3 PVC/B COMP SWG CHK 

$53.86 

EA 

1520-05 

1/2 PVC/B SOC SWG CHK 

$8.70 

EA 

1520-07 

3/4 PVC/B SOC SWG CHK 

$8.90 

EA 

1520-10 

1 PVC/B SOC SWG CHECK 

$9.83 

EA 

1520-12 

1 1/4 PVC SOC SWG CHK 

$10.02 

EA 


94 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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VALVES, METERS, 
GUAGES 

PLASTIC VALVES 

DRUM FAUCET 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PDF-007 

3/4 DRUM FAUCET 

$4.08 

EA 

PDF-020 

2 DRUM FAUCET 

$16.64 

EA 


DURA TUBING CLAMP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

913 

1/4" DURA CLAMP 

$0.19 

EA 

915 

1/2" DURA CLAMP 

$0.81 

EA 

916 

3/4" DURA CLAMP 

$2.46 

EA 


SLIDE GATE VALVE 


T 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

VI6101 

1 1/2 SXS SLIDE GATE 

$9.28 

EA 

VI6105 

1 1/2 SX MPT SLIDE GATE 

$9.50 

EA 

VI6201 

2 S X S SLIDE GATE 

$14.56 

EA 

VI6301 

3 PVC SOC SLIDE GATE 

$17.87 

EA 

VI6401 

4 PVC SOC SLIDE GATE 

$68.59 

EA 

VI6601 

6 PVC SOC SLIDE GATE 

$285.71 

EA 

VI6801 

8 PVC SOC SLIDE GATE 

$400.00 

EA 

VI7205 

2 S X MPT ABS SLIDE GATE 

$18.03 

EA 

VI7210 

2SPGXFPT ABS SLIDE 

$16.69 

EA 


Y-STRAINER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

LS-150-20 11-1/2 PP WYE STRAINER | $38.49|EA | 


PUMPS 

ORENCO 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

SV1548 

15 X 48 SCREENED VAULT 

1 $305.68 

EA 

SV1560 

15 X 60 SCREENED VAULT 

$685.80 

EA 

SVKIT 

| PROSTEP PUMP SYSTEM 

| $1,508.98 

EA 


GOULDS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

2DW0511 

1/2HP DEWATERING PUMP 

$635.20 

EA 

EP0411AC 

4/10HP EFFLUENT PUMP 

$244.00 

EA 

EP0511AC 

1/2HP EFFLUENT PUMP 

$270.40 

EA 

RGS2012 

GRINDER PUMP 

$1,369.60 

EA 

SP025V 

1/4HP SUMP PUMP 

$139.20 

EA 

SP035V 

1/3HP SUMP PUMP 

$152.80 

EA 

SWS0511A 

W051 IB SEWAGE KIT 

$684.00 

EA 

WE0311M 

1/3HP EFFLUENT PUMP 

$474.40 

EA 

WE0312M 

1/3HP EFFLUENT PUMP, 230 

$492.80 

EA 

WE0511H 

1/2HP EFFLUENT PUMP 

$635.20 

EA 

WE0512H 

1/2HP EFFLUENT PUMP, 230 

$648.80 

EA 

WS0311BF 

1/3HP SEWAGE PUMP 

$502.40 

EA 

WS0511B 

1/2HP SEWAGE PUMP 

$536.00 

EA 

WS0511BF 

1/2HP SEWAGE PUMP 

$625.60 

EA 

WS0512A 

1/2HP SEWAGE PUMP, 230V 

$555.44 

EA 

WS0512BF 

1/2HP SEWAGE PUMP, 230V 

$641.60 

EA 

WW0511 

1/2HP SEWAGE PUMP 

$347.20 

EA 

WW0511A 

1/2HP SEWAGE PUMP 115V 

$370.40 

EA 


LITTLE GIANT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

502203 

2E-38N SUBMERSIBLE 

$100.00 

EA 

505000 

5-MSP UTILITY PUMP 

$99.56 

EA 

506158 

6-CIA SUMP PUMP 

$157.50 

EA 

506274 

6-CIM-R SUMP PUMP 

$187.00 

EA 

506701 

6E-CIA-SFS, 25’ CORD 

$239.00 

EA 

509105 

8E-CIA-RFS (15’ CORD) 

$309.00 

EA 

509300 

9E-CIA-RFS EFFLUENT 

$371.00 

EA 

509500 

9S-CIA-RFS SEWAGE EJECT 

$399.00 

EA 

511520 

10SH-CIA-RFS SEW EJECT 

$561.00 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PUMPS 


LITTLE GIANT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

514220 

14EH-CIM HIGH HEAD EFF 

$869.00 

EA 

514630 

16S, 230V1PH, 1HP SEWAGE 

$1,064.00 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

A2-8 

120V FLOAT SWITCH 13 A 

$36.68 

EA 

MF3A 

FLOAT ASSEM. 3 FLOATS 

$99.71 

EA 


TANKS 


FRALO 


DRUM PUMP 




! . 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

4A | 

MANUAL DRUM PUMP | 

I $10.40| 

mj 


ACCESSORIES 


F’fciiesfri/ Mini-Jitt v 

""vhi i 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

599002 

SA-1 SACRIFICIAL ANODE 

$18.00 

EA 

MJJ1 

120V JUNCTION BOX 

$195.02 

EA 

MJJ1X 

120V JUNCTION BOX 

$122.33 

EA 

PMJ1 

120V PEDESTAL BOX 

$253.76 

EA 

PMJ1X 

120V PEDESTAL BOX 

$182.51 

EA 

SB4 

SPLICE BOX, 4 GRIP CORDS 

$45.40 

EA 

ALARM 

it' 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

513252 

INDOOR HI-WATER ALARM 

$132.00 

EA 

513273 

INDOOR/OUT ALARM 

$192.00 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PT-1007 

1007 GALLON CISTERN 

$622.92 

EA 

ST1060-2 

1060 FRALO TANK 

$1,232.55 

EA 

ST1250-2 

1250 FRALO TANK 

$1,455.82 

EA 

ST1500-2 

1500 FRALO TANK 

$1,750.47 

EA 

ST18P 

18" FRALO PLUG COVER 

$46.48 

EA 

ST24L 

24" FRALO TRD LID 

$56.44 

EA 

ST24P 

24" FRALO PLUG COVER 

$55.61 

EA 

ST24PCH 

100 GAL PUMP CHAMBER 

$348.60 

EA 

ST24R12 

24" X 12" TRD RISER 

$52.29 

EA 

ST24R6 

24" X 6" FRALO TRD RISER 

$31.54 

EA 

ST500-1 

500 FRALO TANK 

$694.45 

EA 

ST750-1 

750 FRALO TANK 

$855.10 

EA 


NORWESCO 







W 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

40214 1 

325 GAL CISTERN | 

| $462.72| EA | 


RMI 



SWITCH 



f 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

513250 

15DFD 120V DUAL FLOAT 

$118.00 

EA 

599008 

RS-5 UTILITY SWITCH 

$48.00 

EA 

599117 

FLOAT SWITCH 120V 13AMP 

$35.04 

EA 

A2-11 

120V DBLE FLOAT SWITCH 

$82.40 

EA 

A2-6 

230V FLOAT SWITCH 13 A 

$35.59 

EA 


(SEE PAGE 65 FOR BULKHEAD FITTINGS, TANK 
ADAPTERS) 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BS0500 

500 GAL SEPTIC 

$525.22 

EA 

BS1250 

1250 GAL SEPTIC 2 COMP 

$922.68 

EA 

BS209 

20 X 9 MANWAY RISER 

$51.30 

EA 

BS2099 

SEPTIC LID & GASKET 

$58.50 

EA 

H0055 

55 GAL HORZ TANK 

$216.00 

EA 

H0110 

110 GAL HORZ TANK 

$280.80 

EA 

H0200 

200 GAL HORZ LEG TANK 

$417.60 

EA 

H0300 

300 GAL HORZ LEG TANK 

$477.00 

EA 

H0550 

550 GAL HORZ LEG TANK 

$810.00 

EA 

ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

L0050 

50 GAL LOAF TANK 

$185.40 

EA 
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TANKS 


INFILTRATOR CHAMBERS 


RMI 


L0110 

100 GAL LOAF TANK 

$248.40 

EA 

L0200 

200 GAL LOAF TANK 

$324.00 

EA 

L0300 

300 GAL LOAF TANK 

$378.00 

EA 

P0195 

195 GAL P/U TANK 

$341.28 

EA 

P0295 

295 GALLON PICK-UP TANK 

$467.64 

EA 

P0475 

475 GAL P/U TANK 

$612.36 

EA 

V0022 

22 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$94.50 

EA 

V0070 

70 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$159.75 

EA 

V0100 

100 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$235.13 

EA 

V0130 

130 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$249.48 

EA 

V0175 

175 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$272.16 

EA 

V0200 

200 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$280.80 

EA 

V0300D 

300 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$389.88 

EA 

V0330 

330 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$325.08 

EA 

V0525 

550 GAL VERT TANK 1.5 SG 

$450.00 

EA 

V0550 

550 GAL VERT TANK1.5 SG 

$486.00 

EA 

V0710 

710 GAL VERTICAL TANK 

$1,026.00 

EA 

V0750 

750 GAL VERTICAL TANK 

$666.00 

EA 

VI000 

1000 GAL VERT TANK 1.5 S 

$680.40 

EA 

VI200 

1200 GAL VERT TANK 1.5 S 

$536.76 

EA 

VI600 

1600 GAL VERT TANK 1.5 S 

$608.04 

EA 

V2000 

2000 GAL VERT TANK 1.5 S 

$1,125.00 

EA 


ORENCO 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

18L 

18" SEAL-R LID GREEN 

$47.20 

EA 

24 L 

24" SEAL-R LID GREEN 

$61.22 

EA 

FL2412-4B 

24" INSULATED LID 

$108.71 

EA 

FL24-4B 

24" LID 

$82.64 

EA 

FT0444-36 

BIO-EFFLUENT FILTER 36" 

$90.54 

EA 

G125L 

1-1/4" GROMMET 

$4.08 

EA 

GIL 

1" GROMMET 

$4.08 

EA 

G2L 

2" GROMMET 

$8.87 

EA 

GR124 

GRADE RING INSERT, 24" 

$34.36 

EA 

MFCOLLAR1 

ADJ FLOAT COLLAR 

$3.38 

EA 

OS1212F 

VAULT WITH 12" DRAW 

$537.53 

EA 

PRTA24 

TANK TO RISER ADAPTER 

$30.41 

EA 

PRTA24BDKIT 

PRTA24 BOLT DOWN KIT 

$13.25 

EA 

RAM01ROLL 

T'X 14.5’ RAM NECK SEAL 

$12.18 

EA 

RLA24 

LID ADAPTER-24" RISER 

$24.50 

EA 

RR2424 

24" X 24" PVC RISER 

$75.00 

EA 

RR2424+S+12 

24" PVC RISER W/GROM 

$134.68 

EA 

RRFTA 

SQ FIBER TANK ADAPT 

$65.70 

EA 

RRFTABDKIT 

RRFTA BOLT DOWN KIT 

$16.61 

EA 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

Q4STD 

QUICK 4 STD CHAMBER 

$24.00 

EA 

Q4STDE 

QUICK 4 CHAMBER END 

$12.80 

EA 

Q4EQ36 

QUICK 4 EQ36 

$17.60 

EA 

Q4EQ36E 

QUICK 4 EQ36 END 

$11.68 

EA 

H10 

STD INFILTRATOR 

$40.24 

EA 

H10C 

12" INFILTRATOR END 

$13.36 

EA 

H10I 

12" STANDARD INLET 

$13.36 

EA 

H10SCR 

CHAMBER SCREW (100) 

$4.00 

C 

H20 

HEAVY LOAD RATED 

$54.40 

EA 

H10-H 

H-10 HIGH CAPACITY 

$50.48 

EA 

H20-H 

H20 HIGH CAPACITY 

$50.50 

EA 

HC-CE 

HIGH CAPACITY END 

$14.24 

EA 

HC-OE 

HIGH CAPACITY INLET 

$14.24 

EA 

H36 

EQUALIZER 36 

$40.24 

EA 

H36E 

EQUALIZER 36 END 

$12.00 

EA 


TOOLS, CEMENTS, 
ACCESSORIES 


CEMENTS & PRIMERS 


V PS J-o 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

65-016 

PINT CLEANER 

$9.05 

EA 

65-032 

QUART CLEANER 

$11.85 

EA 

70-004 

1/4 PINT PRIMER PURPLE 

$5.10 

EA 

70-004C 

1/4 PINT PRIMER CLEAR 

$5.10 

EA 

70-008 

1/2 PINT PRIMER PURPLE 

$6.95 

EA 

70-008C 

1/2 PINT PRIMER CLEAR 

$6.95 

EA 

70-016 

PINT PRIMER PURPLE 

$13.85 

EA 

70-016C 

PINT PRIMER CLEAR 

$13.85 

EA 

70-032 

QUART PRIMER PURPLE 

$22.45 

EA 

70-032C 

QUART PRIMER CLEAR 

$22.45 

EA 

70-128 

GALLON PRIMER PURPLE 

$74.05 

EA 

70-128C 

GALLON PRIMER CLEAR 

$74.05 

EA 

705-004 

1/4 PT CLR PVC MED BODY 

$4.55 

EA 

705-008 

1/2 PT CLR PVC MED BODY 

$6.50 

EA 

705-016 

PINT CLR PVC MED BODY 

$11.20 

EA 

705-032 

QT CLR PVC MED BODY 

$18.70 

EA 

705-128 

GAL CLR PVC MED BODY 

$62.60 

EA 

710-004 

1/4 PT CLR PVC LT BODY 

$4.60 

EA 

710-008 

1/2 PT CLR PVC LT BODY 

$6.70 

EA 

710-016 

PINT CLR PVC LT BODY 

$11.50 

EA 

710-032 

QUARTCLR PVC LT BODY 

$19.20 

EA 

710-128 

GALLON CLR PVC LT BODY 

$63.65 

EA 

711-008 

1/2 PT GRAY PVC HVY BODY 

$7.95 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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CEMENTS & PRIMERS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

711-016 

PINTGRAY PVC HVY BODY 

$14.30 

EA 

711-032 

QT GRAY PVC HVY BODY 

$24.55 

EA 

711-128 

GAL GRAY PVC HVY BODY 

$82.40 

EA 

714-008 

1/2 PT OR CPVC HVY BODY 

$8.95 

EA 

714-016 

PINT GRY CPVC HVY BODY 

$14.55 

EA 

714-032 

QT GRY CPVC HVY BODY 

$25.90 

EA 

714Y-004 

1/4 PT FLOWGAURD GOLD 

$5.40 

EA 

714Y-008 

1/2 PT FLOWGAURD GOLD 

$8.60 

EA 

714Y-016 

PINT FLOWGAURD GOLD 

$13.90 

EA 

719-016 

PINT WHT PVC XHVY BODY 

$16.05 

EA 

719-032 

QT WHT PVC XHVY BODY 

$27.80 

EA 

719-128 

GAL WHT PVC XHVY BODY 

$92.00 

EA 

719-128G 

GAL GRAY XHVY BODY PVC 

$94.45 

EA 

725-004 

1/4 PT BLUE PVC MED BODY 

$4.85 

EA 

725-008 

1/2 PT BLUE PVC MED BODY 

$7.95 

EA 

725-016 

PINT BLUE PVC MED BODY 

$13.65 

EA 

725-032 

QUART BLUE PVC MED 

$23.40 

EA 

727-032 

QUART CLEAR PVC MED 

$24.80 

EA 

773-032 

QUART BLK ABS MED BODY 

$15.45 

EA 

795-004 

1/4 PT CLR PVC FLEX 

$5.35 

EA 

795-008 

1/2 PT CLR PVC FLEX 

$7.85 

EA 

795-016 

PINT CLR PVC FLEX 

$13.55 

EA 

795-032 

QUART CLR PVC FLEX 

$22.85 

EA 

795-128 

GALLON CLR PVC FLEX 

$79.50 

EA 


EPOXY CEMENT 




ftHTXSr 


- 



• ' *#" 

- ^it> 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

10-004 

4 OZ 2-PART EPOXY WHITE 

$11.50 

EA 

10-016 

PINT 2-PART EPOXY WHITE 

$25.60 

EA 


CEMENT APPLICATOR 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

MT648 

GALLON CAN 2 7/8" NECK 

$12.05 

EA 

MT651 

QUART CAN 1 1/2" NECK 

$3.85 

EA 

MT653 

QUART CAN PAINT TYPE 

$3.85 

EA 


CEMENT REMOVER 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

3053 | 

I160ZCEM REMOVER | $7.78|EA | 


GASKET LUBE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

787-012 

SPRAY ON LUBE, 12 OZ 

$ 11.11 

EA 

787-016 

PINT GASKET LUBE 

$4.85 

EA 

787-032 

QUART GASKET LUBE 

$8.35 

EA 

787-128 

GALLON GASKET LUBE 

$26.70 

EA 


SOLDER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

100W 

1 LB CANFIELD GRN LABEL 

$21.58 

EA 

80815 

4 OZ LEAD FREE SOLDER 

$4.60 

EA 

80820 

1/2 LB LEAD FREE SOLDER 

$12.50 

EA 

80830 

1 LB SILVERFLO LEAD FREE 

$23.50 

EA 

81331 

4 OZ PASTE FLUX 

$7.45 

EA 

81340 

1 LB PASTE FLUX 

$12.40 

EA 

81352 

ACID BRUSHES 

$0.30 

EA 

81500 

5 YDS X 1-1/2" OPEN MESH 

$12.10 

EA 

81560 

1/2" COPPER TUBE CLEANIN 

$6.55 

EA 

81565 

3/4" COPPER TUBE CLEANIN 

$7.55 

EA 

81610 

1/2" PREMIUM DUTY FITTIN 

$3.15 

EA 

81620 

3/4" PREMIUM DUTY FITTIN 

$3.35 

EA 

81625 

1" PREMIUM DUTY FITTING 

$3.70 

EA 

81651 

COMB. 4N1 COPPER TUBE & 

$24.25 

EA 


EPOXY PUTTY 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

3020 

3" ROLLER 

$9.30 

EA 

4020 

SWAB 

$11.40 

EA 

7001 

TOTE-N-FILL CEM/SOL HOLD 

$8.25 

EA 

7020 

7" JUMBO ROLLER 

$11.40 

EA 

7100 

TOTE-N-FILL DOBBER REFIL 

$1.07 

EA 

BCP 

1" BRUSH CAP 

$5.80 

EA 

CM-150 

1-1/2" CAN-MATE DAUBER 

$5.90 

EA 

DP75 

3/4" DAUBER FOR PINTS 

$0.70 

EA 

DQ150 

1-1/2" DAUBER FOR QTS 

$0.75 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PROPOXY | EPOXY PUTTY STICK | $8.51 |EA | 


98 ts subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
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TOOLS, CEMENTS, 
ACCESSORIES 


PLASTIC LEAD 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28PLS2 | 

1/4 PT PLS2 PLASTIC LEAD | $11.07|EA | 


TEFLON TAPE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

501-1520 

1 X 520 TEFLON TAPE 

$1.83 

EA 

501-5260 

1/2X260 TEFLON TAPE 

$0.47 

EA 

501-5520 

1/2X520 TEFLON TAPE 

$1.25 

EA 

501-7520 

3/4 X 520 TEFLON TAPE 

$0.93 

EA 


THREAD PASTE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

500-002 

TEFLON PASTE, 2 OZ TUBE 

$3.30 

EA 

500-128 

GAL TEFLON TRD PASTE 

$111.99 

EA 

5-04 

1/4 PT RECTORSEAL #5 

$5.52 

EA 

5-08 

1/2 PT RECTORSEAL #5 

$10.30 

EA 

5-16 

PT RECTORSEAL #5 

$12.94 

EA 

TP2-04 

1/4 PT TPLUS2 TEFLON 

$5.18 

EA 

TP2-08 

1/2 PT TPLUS2 TEFLON 

$8.67 

EA 

TP2-16 

PINT TPLUS2 TEFLON 

$13.74 

EA 


X-PANDO JOINT COMPOUND 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28X-PANDO 

114 OZ X-PANDO PIPE JT 

1 $77441 

m 

> 


BEVELING TOOL KITEC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

88347 

13/8-1 5 IN 1 BEVELING TO | 

i $$821 

iD 


BUNGIE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

SSR10 

10" BUNGIE EPDM 

$1.50 

EA 

SSR15 

15" BUNGIE EPDM 

$1.80 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

SSR21 

21" BUNGIE EPDM 

$2.45 

EA 

SSR31 

31" BUNGIE EPDM 

$3.00 

EA 

SSR41 

41" BUNGIE EPDM 

$3.80 

EA 


DEBURING TOOL 


DEB-0 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04434 IDEB-ODEBURRINGTOOL | $5.41 |EA | 

DEB-2 

i 

. >»\ 

ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04436 |DEB-2 DEBURRING TOOL | $18.51 |EA | 

DEB-4 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04430 |DEB-4 DEBURRING TOOL | $58.30|EA | 

LEVEL 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

06212 ILEVEL-METAL MAGNETIC | $18.93|EA | 


PIPE BEVELER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04395 |BT1 1 1/2 TO 8" BEVEL | $174.51 |EA| 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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PIPE CUTTER 

INSIDE CUTTER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

DS100 

QUICK CUT INSIDE PIPE CU 

$18.53 

EA 

DS102 

REPLACEMENT BLADE 

$8.25 

EA 


PIPE SAW 


CABLE SAW 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PS-500 | ROPE SAW | $6.33 |EA | 


PLIERS 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02655 

PLIERS 1" 

$12.45 

EA 

02656 

PLIERS 2" 

$15.25 

EA 


STRAP WRENCH 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

BOA-106 | BOA STRAP WRENCH | $17.54|EA | 


TORQUE WRENCH 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

02298 

|TORQUE WRENCH, 5/16" | 

I $34.98| EA | 


TUBING CUTTER 



RATCHET CUTTER 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04176 

RSI 1 1/4" RATCHET CUT 

$66.43 

EA 

04177 

RS2 2" RATCHET CUT 

$126.97 

EA 

04182 

RS7290 2" RATCHET CUT 

$104.73 

EA 

94175 

BLADE FOR RSI CUTTER 

$23.60 

EA 

94176 

BLADE FOR RS2 CUTTER 

$31.94 

EA 

94190 

BLADE FOR RS42 PISTOL 

$13.65 

EA 


SCISSOR SHEAR 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

04174 

SCI SCISSOR SHEAR 

$13.94 

EA 

94170 

BLADE FOR SCI 

$5.73 

EA 


HOLE SAW 



-HB- 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

25310-SB38 

3/8 STUBBY SPADE BIT 



25312-DIAF-1 

HOLE CUTTER DIAMOND FILE 

$25.63 

EA 

25434-34HC 

2-1/8 HOLE CUTTER 

$62.00 

EA 

25436-36HC 

2-1/4 HOLE CUTTER 

$62.57 

EA 

25441-41HC 

2-9/16 HOLE CUTTER 

$63.40 

EA 

25444-44HC 

2-3/4 HOLE CUTTER 

$63.88 

EA 

25456-56HC 

3-5/8 HOLE CUTTER 

$135.04 

EA 

25464-64HC 

4 HOLE CUTTER 

$168.16 

EA 

25474-74HC 

4-5/8 HOLE CUTTER 

$186.85 

EA 

25480-80HC 

5 HOLE CUTTER 

$224.22 

EA 

30002-2L 

ARBOR FOR 20L-96L 

$22.16 

EA 

30005-5L 

ARBOR FOR 9L-19L 

$14.15 

EA 
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HOLE SAW 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

30007-7L 

ARBOR FOR 24L-96L 

$40.30 

EA 

30010-10L 

5/8 HOLE SAW 

$9.24 

EA 

30012-12L 

3/4 HOLE SAW 

$9.24 

EA 

30014-14L 

7/8 HOLE SAW 

$9.24 

EA 

30016-16L 

1 HOLE SAW 

$10.01 

EA 

30018-18L 

1-1/8 HOLE SAW 

$10.01 

EA 

30020-20L 

1-1/4 HOLE SAW 

$10.01 

EA 

30022-22L 

1-3/8 HOLE SAW 

$10.55 

EA 

30024-24L 

1-1/2 HOLE SAW 

$10.55 

EA 

30026-26L 

1-5/8 HOLE SAW 

$10.55 

EA 

30028-28L 

1-3/4 HOLE SAW 

$13.24 

EA 

30030-30L 

1-7/8 HOLE SAW 

$13.24 

EA 

30032-32L 

2 HOLE SAW 

$13.24 

EA 

30034-34L 

2-1/8 HOLE SAW 

$15.99 

EA 

30036-36L 

2-1/4 HOLE SAW 

$15.99 

EA 

30040-40L 

2-1/2 HOLE SAW 

$17.23 

EA 

30042-42L 

2-5/8 HOLE SAW 

$17.23 

EA 

30044-44L 

2-3/4 HOLE SAW 

$17.23 

EA 

30048-48L 

3 HOLE SAW 

$17.84 

EA 

30052-52L 

3-1/4 HOLE SAW 

$18.33 

EA 

30056-56L 

3-1/2 HOLE SAW 

$18.33 

EA 

30058-58L 

3-5/8 HOLE SAW 

$21.20 

EA 

30064-64L 

4 HOLE SAW 

$26.98 

EA 

30066-66L 

4-1/8 HOLE SAW 

$29.28 

EA 

30072-72L 

4-1/2 HOLE SAW 

$52.94 

EA 

30076-76L 

4-3/4 HOLE SAW 

$65.30 

EA 

30080-80L 

5 HOLE SAW 

$65.30 

EA 

30096-96L 

6 HOLE SAW 

$91.32 

EA 

30847-12X 

HOLE SAW EXTENSION 12" 

$15.77 

PK 

30850-4321 

HOLE SAW PILOT DRILL 

$4.70 

PK 

30851-56PD 

HOLE SAW PILOT DRILL 

$4.18 

PK 

30857-AA1 

HOLE SAW ARBOR ADAPTER 

$17.89 

PK 

32510-STF 

SLIM TAPER FILE W/ HANDLE 

$9.18 

EA 

33112-LL112 

AUTO FEED WOOD BIT 1-1/8 

$45.79 

EA 

33125-LL125 

AUTO FEED WOOD BIT 1-1/4 

$45.79 

EA 

33137-LL137 

AUTO FEED WOOD BIT 1-3/8 

$45.79 

EA 

33150-LL150 

AUTO FEED WOOD BIT 1-1/2 

$45.79 

EA 

33212-LL212 

AUTO FEED WOOD BIT 2-1/8 

$56.43 

EA 

33256-LL256 

AUTO FEED WOOD BIT 2-9/16 

$67.02 

EA 

33900-12LS 

LEAD SCREW (LL100-256) 

$13.14 

PK 


PIPE CUTTER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

21010-TC11/8 

TUBING CUTTER 1/8" - 1-1/8" 

$32.25 

EA 

21011-TCI 3/8 

TUBING CUTTER 1/8" - 1-3/8" 

$46.48 

EA 

21012-TC13/4 

TUBING CUTTER 1/8" - 1-3/4" 

$69.54 

EA 

21013-TC25/8 

TUBING CUTTER 1/4" - 2-5/8" 

$117.85 

EA 

21015-TCW158SS 

CUTTER WHEEL-METAL 

$43.69 

PK 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

21016-TCW158P 

CUTTER WHEEL - PLASTIC 

$74.16 

PK 

21017-TCW158C 

CUTTER WHEEL - COPPER 

$43.69 

PK 


SAW 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

20144-V218HE 

HACKSAW BLADE 18TPI 

$19.77 

PK 

20145-V224HE 

HACKSAW BLADE 24TPI 

$19.77 

PK 

20146-V232HE 

HACKSAW BLADE 32TPI 

$19.77 

PK 

20172-6114R 

SAW BLADE 6X1 X14TPI 

$22.59 

PK 

20174-6118R 

SAW BLADE 6X1 X18TPI 

$22.59 

PK 

20176-911 OR 

SAW BLADE 9X1 X10TPI 

$28.26 

PK 

20178-9114R 

SAW BLADE 9X1 X14TPI 

$28.26 

PK 

20180-9118R 

SAW BLADE 9X1 X18TPI 

$28.26 

PK 

20487-B818R 

SAW BLADE 8X3/4X18 TPI 

$89.63 

PK 

20494-B614R 

SAW BLADE 6X3/4X14 TPI 

$70.05 

PK 

20529-B618R 

SAW BLADE 6X3/4X18 TPI 

$70.05 

PK 

20530-B656R 

SAW BLADE 6 X 3/4 X 6 TPI 

$83.45 

PK 

20562-61 OR 

SAW BLADE 6X3/4X10 TPI 

$15.14 

PK 

20564-614R 

SAW BLADE 6X3/4X14 TPI 

$15.14 

PK 

20566-618R 

SAW BLADE 6X3/4X18 TPI 

$15.14 

PK 

20568-624R 

SAW BLADE 6 X 3/4 X 24 TPI 

$15.14 

PK 

20570-636RP 

SAW BLADE 6 X 3/4 X 6 TPI 

$18.03 

PK 

20572-656R 

SAW BLADE 6 X 3/4 X 6 TPI 

$18.03 

PK 

20576-800RG 

SAW BLADE 8 X 3/4 X GRIT 

$16.98 

PK 

20578-818R 

SAW BLADE 8X3/4X18 TPI 

$19.16 

PK 

20580-81 OR 

SAW BLADE 8X3/4X10 TPI 

$19.16 

PK 

20582-956R 

SAW BLADE 9 X 3/4 X 6 TPI 

$23.90 

PK 

20583-11 OR 

BLADE 12X3/4X10/14 TPI 

$29.21 

PK 

20585-156R 

SAW BLADE 12X3/4X6 TPI 

$29.21 

PK 

20590-B810R 

SAW BLADE 8X3/4X10 TPI 

$89.63 

PK 

20918-4012 

HACKSAW FRAME 4012 

$32.52 

PK 

20980-HSF18 

HAND SAW 18" 

$22.70 

PK 

20981-HSB18 

HAND SAW 18" BLADE 

$13.44 

PK 

20982-HSB12 

HAND SAW 12" BLADE 

$10.56 

PK 

20987-FCBA 

FLUSH CUT ADAPTER 

$8.40 

PK 


TORCH 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

21170-LS10 

360 DEGREE SWIVEL TORCH 

$81.15 

EA 

21172-LS20 

360 DEGREE SWIVEL TORCH 

$101.56 

EA 

21174-LT90 

SWIRL FLAME HAND TORCH 

$85.79 

EA 

21176-LT91 

SWIRL FLAME HAND TORCH 

$94.43 

EA 

21178-LT92 

ULTRA SWIRL FLAME TORCH 

$103.78 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 101 
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UTILITY KNIFE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

20350-GOLD5C 

UTILITY KNIVES,5 PACK 

$3.13 

PK 

20351-GOLD50D 

UTILITY KNIVES,50 PACK 

$24.00 

PK 

20353-SSRK1 

UTIL KNIFE, RETRACTABLE 

$19.04 

PK 

20354-SSFK1 

UTILITY KNIFE-FIXED 

$15.00 

PK 


HANGERS 


CLIC CLAMP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

C002 

1/4" IPS OR 3/8" CTS CLA 

$0.46 

EA 

C003 

3/8" IPS OR 5/8" CTS CLA 

$0.48 

EA 

C005 

1/2" IPS CLIC CLAMP 

$0.57 

EA 

C005CTS 

1/2" CTS CLIC CLAMP 

$0.44 

EA 

C007 

3/4" CLIC CLAMP 

$0.81 

EA 

C007CTS 

3/4" CTS CLIC CLAMP 

$0.63 

EA 

C010 

1" CLIC CLAMP 

$1.13 

EA 

C012 

1 1/4" CLIC CLAMP 

$1.52 

EA 

C015 

1 1/2" CLIC CLAMP 

$1.94 

EA 

C020 

2" CLIC CLAMP 

$2.58 

EA 

C025 

2-1/2" CLIC CLAMP 

$6.24 

EA 

C030 

3" CLIC CLAMP CLIC #80 

$6.80 

EA 

C040 

4" CLIC CLAMP 

$11.04 

EA 

C101 

CLIC MOUNTING FLANGE 

$0.38 

EA 

Cl 02 

CLIC STUD ADAPTER 

$1.07 

EA 

C103 

CLIC THREADED STUD 

$0.28 

EA 

CLT109 

STRUT CLIP 

$1.28 

EA 


CLEVIS HANGER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B3100-005 

1/2" STD CLEVIS HANGER,P 

$0.57 

EA 

B3100-007 

3/4" STD CLEVIS HANGER,P 

$0.57 

EA 

B3100-010 

1" STD CLEVIS HANGER, PL 

$0.60 

EA 

B3100-012 

1-1/4" STD CLEVIS HANGER 

$0.69 

EA 

B3100-015 

1-1/2" STD CLEVIS HANGER 

$0.75 

EA 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B3100-020 

2" STD CLEVIS HANGER P 

$0.84 

EA 

B3100-025 

2-1/2" STD CLEVIS HANGER 

$1.36 

EA 

B3100-030 

3" STD CLEVIS HANGER 

$1.71 

EA 

B3100-040 

4" STD CLEVIS HANGER, PL 

$2.06 

EA 

B3100-050 

5" STD CLEVIS HANGER P 

$2.86 

EA 

B3100-060 

6" STD CLEVIS HANGER P 

$3.30 

EA 

B3100-080 

8" STD CLEVIS HANGER P 

$5.42 

EA 

B3100-100 

10" STD CLEVIS HANGER, P 

$9.70 

EA 

B3100-120 

12" STD CLEVIS HANGER, P 

$12.20 

EA 

B3104-015 

1-1/2" LT CLEVIS HANGER 

$0.64 

EA 

B3104-020 

2" LT CLEVIS HANGER PLAI 

$0.66 

EA 

B3104-030 

3" LT CLEVIS HANGER P 

$1.31 

EA 

B3104-040 

4" LT CLEVIS HANGER P 

$1.71 

EA 

B3104C-030 

3" CLEVIS HANGER C 

$5.25 

EA 

B3104C-040 

4" CLEVIS HANGER CO 

$6.55 

EA 

B3104C-060 

6" CLEVIS HANGER CO 

$14.99 

EA 


CONDUIT CLAMP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B2008 

1/2" CONDUIT CLAMP 

$0.61 

EA 

B2009 

3/4" CONDUIT CLAMP 

$0.62 

EA 

B2010 

1" CONDUIT CLAMP 

$0.72 

EA 

B2011 

1 1/4" CONDUIT CLAMP 

$0.82 

EA 

B2012 

1 1/2" CONDUIT CLAMP 

$0.99 

EA 

B2013 

2" CONDUIT CLAMP 

$1.05 

EA 

B2014 

2-1/2" CONDUIT CLAMP 

$1.18 

EA 

B2015 

3" CONDUIT CLAMP 

$1.30 

EA 

B2017 

4" CONDUIT CLAMP 

$1.70 

EA 

B2020 

6" CONDUIT CLAMP 

$3.31 

EA 


SWIVEL HANGER 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B3170-005 

1/2" SWIVEL HANGER 

$0.30 

EA 

B3170-007 

3/4" SWIVEL HANGER 

$0.30 

EA 

B3170-010 

1" SWIVEL HANGER 

$0.30 

EA 

B3170-012 

1-1/4" SWIVEL HANGER 

$0.34 

EA 

B3170-015 

1-1/2" SWIVEL HANGER 

$0.34 

EA 

B3170-020 

2" SWIVEL HANGER 

$0.35 

EA 

B3170-025 

2-1/2" SWIVEL HANGER 

$0.64 

EA 

B3170-030 

3" SWIVEL HANGER 

$0.69 

EA 

B3170-040 

4" SWIVEL HANGER 

$1.28 

EA 

B3170-060 

6" SWIVEL HANGER 

$1.98 

EA 

B3170-080 

8" SWIVEL HANGER 

$2.37 

EA 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


TOOLS, CEMENTS, 
ACCESSORIES 

HANGERS 

U-BOLT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B3188-005 

1/2" STD U-BOLT, PLAIN 

$0.72 

EA 

B3188-007 

3/4" STD U-BOLT, PLAIN 

$0.72 

EA 

B3188-010 

1" STD U-BOLT, PLAIN 

$0.80 

EA 

B3188-012 

1-1/4" STD U-BOLT, PLAIN 

$0.92 

EA 

B3188-015 

1-1/2" STD U-BOLT, PLAIN 

$1.02 

EA 

B3188-020 

2" STD U-BOLT, PLAIN 

$1.10 

EA 

B3188-025 

2-1/2" STD U-BOLT, PLAIN 

$1.85 

EA 

B3188-030 

3" STD U-BOLT, PLAIN 

$1.94 

EA 

B3188-040 

4" STD U-BOLT, PLAIN 

$2.08 

EA 

B3188-050 

5" STD U-BOLT, PLAIN 

$2.20 

EA 

B3188-060 

6" STD U-BOLT, PLAIN 

$3.88 

EA 

B3188-080 

8" STD U-BOLT, PLAIN 

$4.46 

EA 


PLUMBERS TAPE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

PI 050 

3/4 PLASTIC PLUMBERS TAP 

$2.72 

EA 

PB162-2 

3/4X.025X100’ 304SSPLU 

$46.40 

EA 

PB162-2-50 

3/4X.025X50’ 304SS PLUM 

$39.20 

EA 

PG50 

3/4 GALV HOLY IRON 24GA 

$6.38 

EA 


STRUT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B22-10GRN 

1 5/8" STRUT 10’ GREEN 

$181.30 

OF 

B22-20GL 

1 5/8" STRUT 20’ GALV 

$181.30 

OF 

B22-20GRN 

1 5/8" STRUT 20’ GREEN 

$181.30 

OF 

B22SH-10GL 

1 5/8" SLOTTED STRUT 10’ 

$181.12 

OF 

B22SH-10GRN 

1 5/8" SLOTTED STRUT 10’ 

$286.96 

OF 

B22SH-20GL 

1 5/8" SLOTTED STRUT 20’ 

$181.30 

OF 

B22SH-20GRN 

1 5/8" SLOTTED STRUT 20’ 

$181.30 

OF 

B545H-10GRN 

13/16X1 5/8 STRUT 10’ 

$133.47 

OF 


ALL THREAD ROD 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

3637 

3/8" ALL THREAD 10’PL 

$28.16 

CF 

3650 

1/2" ALL THREAD 10’PL 

$52.80 

OF 

3662 

5/8" ALL THREAD 10’PL 

$87.36 

CF 


BEAM CLAMP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B3033-003 

3/8" C-CLAMP WIDE JAW 

$1.21 

EA 

B3034-003 

3/8" WEDGE C-CLAMP 

$0.72 

EA 

B3034-005 

1/2" WEDGE CLAMP 

$1.18 

EA 

B3036L-003 

3/8" C-CLAMP W/LOCKOUT N 

$1.14 

EA 

B3036L-005 

1/2" C-CLAMP W/LOCKOUT N 

$1.42 

EA 


STRUT CAP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

B822 

PLASTIC END CAP FOR B22, 

$1.85 

EA 

B825-22GRY 

END CAP FOR STRUT 

$0.27 

EA 


STRUT NUT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

N225-005 

1/2" SPRING NUTW/SPRIN 

$0.54 

EA 

N225WO-005 

1/2" SPRING NUT ONLY 

$0.65 

EA 

N228-003 

3/8" SPRING NUT W/ SPRIN 

$0.49 

EA 

N228WO-003 

3/8" NUT ONLY 

$0.58 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 103 
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Timberline 


6195 Clermont Street Commerce City, CO 80022 


TOOLS, CEMENTS, 
ACCESSORIES 

FLANGE GASKET 

FIBER FF 150# 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

17AFFG1501 

1" 150# 1/16 NAB FFGASK 

$2.07 

EA 

17AFFG1501.25 

1-1/4" 150# 1/16 NAB FF 

$2.35 

EA 

17AFFG1501.5 

1-1/2" 150# 1/16 NAB FF 

$2.69 

EA 

17AFFG1502 

2" 150# 1/16 NAB FFGASK 

$3.70 

EA 

17AFFG1502.5 

2-1/2" 150# 1/16 NAB FF 

$4.87 

EA 

17AFFG1503 

3" 150# 1/16 NAB FF GASK 

$5.88 

EA 

17AFFG1504 

4" 150# 1/16 NAB FFGASK 

$8.96 

EA 

17AFFG1505 

5" 150# 1/16 NAB FFGASK 

$9.80 

EA 

17AFFG1506 

6" 150# 1/16 NAB FF GASK 

$11.65 

EA 

17AFFG1508 

8" 150# 1/16 NAB FFGASK 

$17.14 

EA 

17AFFG15010 

10" 150# 1/16 NAB FF GAS 

$24.02 

EA 

17AFFG15012 

12" 150# 1/16 NAB FF GAS 

$33.38 

EA 


FIBER RING 150# 


o 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

17ARG150.5 

1/2" 150# 1/16 NAB RING 

$0.67 

EA 

17ARG150.75 

3/4" 150# 1/16 NAB RING 

$0.78 

EA 

17ARG1501 

1" 150# 1/16 NAB RING GA 

$1.01 

EA 

17ARG1501.25 

1-1/4" 150# 1/16 NAB RIN 

$1.23 

EA 

17ARG1501.5 

1-1/2" 150# 1/16 NAB RIN 

$1.46 

EA 

17ARG1502 

2" 150# 1/16 NAB RING GA 

$1.96 

EA 

17ARG1502.5 

2-1/2" 150# 1/16 NAB RIN 

$2.58 

EA 

17ARG1503 

3" 150# 1/16 NAB RING GA 

$3.08 

EA 

17ARG1504 

4" 150# 1/16 NAB RING GA 

$4.76 

EA 

17ARG1505 

5" 150# 1/16 NAB RING GA 

$6.16 

EA 

17ARG1506 

6" 150# 1/16 NAB RING GA 

$7.67 

EA 

17ARG1508 

8" 150# 1/16 NAB RING GA 

$11.65 

EA 

17ARG15010 

10" 150# 1/16 NAB RING G 

$17.14 

EA 

17ARG15012 

12" 150# 1/16 NAB RING G 

$24.36 

EA 


FIBER RING 300# 


o 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

17ARG300.5 11/2" 300# 1/16 NAB RING | $0.78|EA | 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

17ARG300.75 

3/4 300# 1/16 NAB RING G 

$1.01 

EA 

17ARG3001 

1" 300# 1/16 NAB RING GA 

$1.12 

EA 

17ARG3001.25 

1-1/4" 300# 1/16 NAB RIN 

$1.34 

EA 

17ARG3001.5 

1-1/2" 300# 1/16 NAB RIN 

$1.68 

EA 

17ARG3002 

2" 3-4-600# 1/16 NAB RIN 

$2.18 

EA 

17ARG3002.5 

2-1/2" 300# 1/16 NAB RIN 

$2.80 

EA 

17ARG3003 

3" 3-4-600# 1/16 NAB RIN 

$3.58 

EA 

17ARG3004 

4" 300# 1/16 NAB RING GA 

$5.04 

EA 

17ARG3006 

6" 300# 1/16 NAB RING GA 

$9.58 

EA 

17ARG3008 

8" 300# 1/16 NAB RING GA 

$14.00 

EA 

17ARG30010 

10" 300# 1/16" NAB RING 

$19.26 

EA 

17ARG30012 

12" 300# 1/16" NAB RING 

$25.82 

EA 


SPIRAL WOUND 150# 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

18GAFX150.5 

1/2" 150# FLEX GASKET 

$3.20 

EA 

18GAFX150.75 

3/4" 150# FLEX GASKET 

$3.24 

EA 

18GAFX15002 

2" 1500# FLEX GASKET 

$7.78 

EA 

18GAFX15003 

3" 1500# FLEX GASKET 

$10.34 

EA 

18GAFX1501 

1" 150# FLEX GASKET 

$3.26 

EA 

18GAFX1501.25 

1-1/4" 150# FLEX GASKET 

$3.68 

EA 

18GAFX1501.5 

1-1/2" 150# FLEX GASKET 

$3.74 

EA 

18GAFX1502 

2" 150# FLEX GASKET 

$4.00 

EA 

18GAFX1502.5 

2-1/2" 150# FLEX GASKET 

$4.34 

EA 

18GAFX1503 

3" 150# FLEX GASKET 

$4.68 

EA 

18GAFX1504 

4" 150# FLEX GASKET 

$5.98 

EA 

18GAFX1505 

5" 150# FLEX GASKET 

$7.36 

EA 

18GAFX1506 

6" 150# FLEX GASKET 

$8.16 

EA 

18GAFX1508 

8" 150# FLEX GASKET 

$10.54 

EA 

18GAFX15010 

10" 150# FLEX GASKET 

$13.34 

EA 

18GAFX15012 

12" 150# FLEX GASKET 

$20.10 

EA 

18GAFX15014 

14" 150# FLEX GASKET 

$27.14 

EA 

18GAFX15016 

16" 150# FLEX GASKET 

$29.08 

EA 

18GAFX15018 

18" 150# FLEX GASKET 

$40.66 

EA 

18GAFX15020 

20" 150# FLEX GASKET 

$48.72 

EA 

18GAFX15024 

24" 150# FLEX GASKET 

$55.12 

EA 


SPIRAL WOUND 300# 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

18GAFX300.5 

1/2" 3-4-600# FLEX GASKE 

$3.26 

EA 

18GAFX300.75 

3/4" 3-4-600# FLEX GASKE 

$3.28 

EA 

18GAFX3001 

1 "3-4-600# FLEX GASKET 

$3.32 

EA 

18GAFX3001.25 

1-1/4" 3-4-600# FLEX GAS 

$3.78 

EA 

18GAFX3001.5 

1-1/2"3-4-600# FLEX GASK 

$3.84 

EA 

18GAFX3002 

2" 3-4-600# FLEX GASKET 

$4.14 

EA 

18GAFX3002.5 

2-1/2" 3-4-600# FLEX GAS 

$4.76 

EA 

18GAFX3003 

3" 3-4-600# FLEX GASKET 

$5.38 

EA 

18GAFX3004 

4" 300# FLEX GASKET 

$6.40 

EA 
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FLANGE GASKET 


SPIRAL WOUND 300# 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

18GAFX3005 

5" 300# FLEX GASKET 

$8.50 

EA 

18GAFX3006 

6" 300# FLEX GASKET 

$9.38 

EA 

18GAFX3008 

8" 300# FLEX GASKET 

$12.52 

EA 

18GAFX30010 

10" 300# FLEX GASKET 

$15.48 

EA 

18GAFX30012 

12" 300# FLEX GASKET 

$21.46 

EA 

18GAFX30014 

14" 300# FLEX GASKET 

$31.22 

EA 

18GAFX30016 

16" 300# FLEX GASKET 

$46.64 

EA 

18GAFX30018 

18" 300# FLEX GASKET 

$46.64 

EA 

18GAFX30020 

20" 300# FLEX GASKET 

$50.36 

EA 

18GAFX30024 

24" 300# FLEX GASKET 

$65.48 

EA 


SPIRAL WOUND 600# 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

18GAFX60010 

10" 600# FLEX GASKET 

$22.86 

EA 

18GAFX60012 

12" 600# FLEX GASKET 

$28.30 

EA 

18GAFX60018 

18" 600# FLEX GASKET 

$62.70 

EA 

18GAFX60024 

24" 600# FLEX GASKET 

$81.00 

EA 

18GAFX6004 

4" 600# FLEX GASKET 

$7.52 

EA 

18GAFX6006 

6" 600# FLEX GASKET 

$11.74 

EA 

18GAFX6008 

8" 600# FLEX GASKET 

$15.66 

EA 


NEOPRENE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YA82-0050 

1/2" NEO FLANGE GSKT, FF 

$0.46 

EA 

YA82-0075 

3/4" NEO FLANGE GSKT, FF 

$0.57 

EA 

YA82-0100 

1" NEO FLANGE GSKT, FF 

$0.68 

EA 

YA82-0125 

1 1/4" NEO FLG GSKT, FF 

$0.80 

EA 

YA82-0150 

1 1/2" NEO FLG GSKT, FF 

$0.92 

EA 

YA82-0200 

2" NEO FLANGE GSKT, FF 

$1.22 

EA 

YA82-0250 

2 1/2" NEO FLG GSKT, FF 

$1.64 

EA 

YA82-0300 

3" NEO FLANGE GSKT, FF 

$1.86 

EA 

YA82-0400 

4" NEO FLANGE GSKT, FF 

$2.43 

EA 

YA82-0500 

5" NEO FLANGE GSKT, FF 

$2.89 

EA 

YA82-0600 

6" NEO FLANGE GSKT, FF 

$3.35 

EA 

YA82-0800 

8" NEO FLANGE GSKT, FF 

$4.79 

EA 

YA82-1000 

10" NEO FLANGE GSKT, FF 

$6.38 

EA 

YA82-1200 

12" NEO FLANGE GSKT, FF 

$9.11 

EA 

YA82-1400 

14" NEO FLANGE GSKT, FF 

$10.71 

EA 

YA82-1600 

16" NEO FLANGE GSKT, FF 

$13.14 

EA 


VITON 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YA83-0050 

1/2 VITON FLANGE GKT, FF 

$10.22 

EA 

YA83-0075 

3/4 VITON FLANGE GKT, FF 

$14.66 

EA 

YA83-0100 

1" VITON FLANGE GKT, FF 

$14.78 

EA 

YA83-0125 

1-1/4 VITON FLANGE GKT, 

$17.31 

EA 

YA83-0150 

1-1/2 VITON FLANGE GKT, 

$20.15 

EA 

YA83-0200 

2" VITON FLANGE GKT, FF 

$27.34 

EA 

YA83-0250 

2-1/2 VITON FLANGE GKT, 

$36.45 

EA 

YA83-0300 

3" VITON FLANGE GKT, FF 

$41.21 

EA 

YA83-0400 

4" VITON FLANGE GKT, FF 

$55.49 

EA 

YA83-0600 

6" VITON FLANGE GKT, FF 

$76.34 

EA 

YA83-0800 

8" VITON FLANGE GKT, FF 

$109.85 

EA 


FLANGE GASKET BOLT KIT 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

YA80-0200 

2" FLG GKT BOLT KIT 

$6.98 

EA 

YA80-0300 

3" FLG GKT BOLT KIT 

$7.84 

EA 

YA80-0400 

4" FLG GKT BOLT KIT 

$15.26 

EA 

YA80-0600 

6" FLG GKT BOLT KIT 

$22.37 

EA 

YA80-0800 

8" FLG GKT BOLT KIT 

$24.02 

EA 

YA80-1000 

10" FLG GKT BOLT KIT 

$49.81 

EA 

YA80-1200 

12" FLG GKT BOLT KIT 

$54.09 

EA 


FLANGE BOLTS & NUTS 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

22SB.625X3.25 

5/8X3-1/4" B-7 STUD W/2 

$1.94 

EA 

22SB.625X3.5 

5/8X3-1/2" B-7 STUD W/2 

$1.20 

EA 

22SB.625X4.25 

5/8X4-1/4" B-7 STUD W/2 

$1.19 

EA 

22SB.75X4 

3/4 X 4" B-7 STUD W/2 NU 

$1.84 

EA 

22SB.75X4.25 

3/4 X 4-1/4" B-7 STUD W/ 

$1.82 

EA 

22SB.75X4.75 

3/4 X 4-3/4" B-7 STUD W/ 

$1.90 

EA 

22SB.875X4.75 

7/8 X 4-3/4" B-7 STUD W/ 

$2.82 

EA 

22SB.875X5.5 

7/8 X 5-1/2" B-7 STUD W/ 

$2.87 

EA 

YA90-5025 

1/2X2 1/2 BOLT PLATE 

$0.68 

EA 

YA90-623 

5/8 X 3 BOLT PLATE 

$0.60 

EA 

YA90-6235 

5/8X3 1/2 BOLT PLATE 

$0.70 

EA 

YA90-754 

3/4 X 4 BOLT PLATE 

$1.50 

EA 

YA90-7545 

3/4 X 4-1/2 BOLT PLATE 

$1.11 

EA 

YA90-875 

7/8 X 5 BOLT PLATE 

$2.75 

EA 

YA91-37 

3/8 NUT PLATED 

$0.04 

EA 

YA91-50 

1/2 NUT PLATED 

$0.10 

EA 

YA91-62 

5/8 NUT PLATED 

$0.14 

EA 

YA91-75 

3/4 NUT PLATED 

$0.25 

EA 

YA91-87 

7/8 NUT PLATED 

$0.40 

EA 

YA92-37 

3/8 WASHER SAE PLATED 

$0.02 

EA 

YA92-50 

1/2 WASHER SAE PLATED 

$0.10 

EA 

YA92-62 

5/8 WASHER SAE PLATED 

$0.11 

EA 

YA92-75 

3/4 WASHER SAE PLATED 

$0.17 

EA 

YA92-87 

7/8 WASHER SAE PLATED 

$0.25 

EA 

YA95-6265 

5/8X6 1/2 STUD PLAT 

$2.25 

EA 

YA95-7580 

3/4 X 8 STUD PLAT 

$3.56 

EA 

YA95-8710 

7/8X10 STUD PLAT 

$6.30 

EA 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 105 
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WORM GEAR CLAMP 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

002 

ALL SS MICRO CLAMP 1/4 T 

$0.50 

EA 

006 

ALL SS MICRO CLAMP 5/16 

$0.50 

EA 

010 

ALL SS CLAMP 1/2 TO 1 1/ 

$0.64 

EA 

012 

ALL SS CLAMP 11/16 TO 1 

$0.64 

EA 

016 

ALL SS CLAMP 3/4 TO 1 1/ 

$0.80 

EA 

020 

ALL SS CLAMP 13/16 TO 1 

$0.65 

EA 

024 

ALL SS CLAMP 1 1/16 TO 2 

$0.65 

EA 

032 

ALL SS CLAMP 1 9/16 TO 2 

$0.65 

EA 

040 

ALL SS CLAMP 2-1/16" TO 

$0.77 

EA 

052 

ALL SS CLAMP 2 1/2 TO 3 

$0.94 

EA 

064 

ALL SS CLAMP 3 1/4 TO 4 

$0.99 

EA 

072 

ALL SS CLAMP 3 3/4 TO 5 

$1.05 

EA 

088 

ALL SS CLAMP 4 3/4 TO 6 

$1.18 

EA 

104 

ALL SS CLAMP 5 3/4 TO 7 

$1.29 

EA 

128 

ALL SS CLAMP 6 1/2 TO 8 

$1.50 

EA 

56088 

2"-6" SS QUICK CLAMP 

$1.15 

EA 

56188 

2-1/16"-12-5/16" QUICKC 

$2.30 

EA 

56288 

14"-20" SS QUICK CLAMP 

$3.41 

EA 

56388 

22 OD STAINLESS CLAMP 

$3.54 

EA 


CABLE TIE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

CT11 

11" CABLE TIE 

$0.24 

EA 

CT14 

14" CABLE TIE (NATURAL) 

$0.27 

EA 

CT24 

24" CABLE TIE (NATURAL) 

$0.50 

EA 

CT4 

4" CABLE TIE (NATURAL) 

$0.91 

C 

CT5.8 

5-5/8" CABLE TIE (NATURA 

$2.46 

C 


CAUTION TAPE 




ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

310001 |3" YEL CAUTION MARKER | $12.93|EA | 


CUTTING OIL 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

28CUTOIL | 

IDARK CUTTING OIL, GAL | $13.86|EA| 


DUCT TAPE 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TDU | 

|2” DUCT TAPE | $5.52 |EA | 


GLOVES 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1200SS 

LEATHER PALM WORK 

$1.52 

EA 

1510L 

GRADE A COW DRIVERS 

$7.76 

EA 

1510M 

GRADE A COW DRIVERS 

$7.76 

EA 

1541L 

DEER SKIN DRIVERS 

$12.96 

EA 

1541M 

DEER SKIN DRIVERS 

$12.96 

EA 

3385L 

RUBBER PALM KNIT, L 

$3.36 

EA 

3385M 

RUBBER PALM KNIT, M 

$3.36 

EA 


PAINT 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

ETBE2D 

170Z BLUE SPRAY PAINT 

$4.48 

EA 

ETGN2D 

170Z GREEN SPRAY PAINT 

$4.48 

EA 

ETOU2D 

170Z ORANGE PAINT 

$4.48 

EA 

ETYU2D 

170Z YELLOW SPRAY PAINT 

$4.48 

EA 


PE PIPE WRAP 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

TPE 

2" X 100’ PE PIPE WRAP 1 

$5.50 

EA 

TPE4 

4"X 100’ BLK PE PIPE WR 

$12.14 

EA 

TPE6 

6" X 100’ BLK PE PIPE WR 

$19.20 

EA 


PERIMETER FENCE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

FENCE-VISI 

| PVC PERIMETER FENCE 4’ | 

I $37.50| EA | 
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TOOLS, CEMENTS, 
ACCESSORIES 

POLYETHYLENE FILM 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

1020B 

10 MIL 20 X 100 BLACK 

$232.80 

EA 

406B 

4 MIL 6FT BLACK PE FILM 

$23.28 

EA 

420B 

4 MIL 20X 100 BLACK 

$46.40 

EA 

606B 

6 MIL 6’X 100 BLACK 

$46.40 

EA 

620B 

6MIL 20X 100’ BLKPE FI 

$88.80 

EA 

620W 

6MIL 20X 100’ WHITE PE 

$95.52 

EA 


REEMAY FABRIC 


ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

234F24 | 

|24" 1500’REEMAY FABRIC | $86.58 |EA | 


SILT FENCE 



ITEM 

DESC 

PRICE 

UM 

SILTFENCE |3’X 100’(10’POST) SIL | $31.67|EA | 


Prices subject to change without notice. Possession of this catalog shall not be construed as an offer to 
sell the products listed. 
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55 

45 ELL MPT X FPT 

5, 13 

45 ELL SOC 

36, 44, 46, 55 

45 ELL STREET 

28 

45 ELL VIC 

27 

45 ELL, 2000# THREADED 

18 

45 ELL, 3000# SOC WELD 

17 

45 ELL, 3000# THREADED 

18 

45 ELL, FPT 

33 

45 ELL, STD LONG RADIUS 

22 

45 ELL, XH LONG RADIUS 

24 

45 SWEEP 

37 

5 DEG ELL 

72 

90 ELL 

28, 60, 63-64 

90 ELL - FL X MPT 

31 

90 ELL FPT 

5, 9-10, 13 

28, 33, 37, 46, 55 

90 ELL FPT X MPT 

28 

90 ELL INS X FPT 

64 

90 ELL INS X MPT 

64 

90 ELL KITEC 

31 

90 ELL KITEC X FPT 

31 

90 ELL KITEC X FPT DROP 

31 

90 ELL MPT X FPT 

5, 13, 34, 37 

90 ELL SOC 

37, 44, 47, 55 

90 ELL SOC X FPT 

37, 47, 55 

90 ELL SOC X MPT 

38 

90 ELL SOC X SPG 

38 

90 ELL STREET 

28 

90 ELL VIC 

27 

90 ELL, 2000# THREADED 

18 

90 ELL, 3000# SOC WELD 

17 

90 ELL, 3000# THREADED 

18 

90 ELL, REDUCING 

5 

90 ELL, SHORT RADIUS 

22 

90 ELL, STD LONG RADIUS 

23 

90 ELL, STREET 3000# TRD 

19 

90 ELL, XH LONG RADIUS 

24 

90 FPT 

81 

90 SWEEP 

38 


ACCESSORIES 

96 

ADAPTER BARB X SOC 

38 

ADAPTER BARB X SPG 

38 

ADAPTER BUSHING IPS X PIP 

38 

ADAPTER Cl TO PVC 

76 

ADAPTER CLAY TO PVC 

76 

ADAPTER COMPRESSION X FPT 

32 

ADAPTER COMPRESSION X MPT 

32 

ADAPTER CONCRETE TO PVC 

76 

ADAPTER CORR PE X S/D 

77 

ADAPTER DOWNSPOUT 

72 

ADAPTER DWV 

72, 75 

ADAPTER DWV X S/D 

68 

ADAPTER FLARE X FPT 

32 

ADAPTER FLARE X MPT 

32 

ADAPTER FPT 

28, 60, 68, 72 

ADAPTER INS X FPT 

64 

ADAPTER INS X MPT 

65, 81 

ADAPTER INS X MPT STEEL 

65 

ADAPTER INS X SPG 

65 

ADAPTER KITEC X COMPRESSION 

32 

ADAPTER KITEC X COMPRESSION TRD 

33 

ADAPTER KITEC X CU SWT 

31 

ADAPTER KITEC X FLARE TRD 

33 

ADAPTER KITEC X FPT 

31,33 

ADAPTER KITEC X MPT 

31,33 

ADAPTER MPT 

29, 60, 72 

ADAPTER MPT W/CAP 

72 

ADAPTER MPT XMGHT 

81 

ADAPTER PIP X IPS 

63 

ADAPTER S/D X CORR PE 

72 

ADAPTER SOC X FPT 

38, 45, 47, 55 

ADAPTER SOC X MPT 

39, 45, 47, 56 

ADAPTER SPG X FPT 

39, 48, 72 

ADAPTER, GARDEN HOSE 

39 

ADAPTER, HOSE X MPT 

6 

AIR VENT 

94 

ALARM 

96 

ALL THREAD ROD 

103 

ANGLE VALVE 

89 

API COUPLING 

9 

AUTO DISTRIBUTING VALVE 

94 

BACKWATER VALVE 

80 

BALL CHECK VALVE 

89, 92 

BALL VALVE 

86 

BALL VALVE ACTUATED 

90 

BALL VALVE GRAY NU 

90, 92 

BALL VALVE TAN NU 

92 

BALL VALVE TU 

90, 92 

BALL VALVE WHT NU 

90, 93 

BASKET STRAINER 

91 

BEAM CLAMP 

103 

BEVELING TOOL KITEC 

99 

BOILER DRAIN 

87 

BOX 

79 

BRASS WATER WORKS 

31-33 

BRONZE & IRON VALVES 

86-89 

BULKHEAD FPT X FPT 

48, 56 

BULKHEAD SOC X FPT 

48, 56 

BULKHEAD UNION 

84 

BUNGIE 

99 

BUSHING 

29, 61 
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BUSHING MPT X FPT 

6, 13, 29, 34 

39, 48, 56, 81 

BUSHING SOC X SPG 

49, 56, 68, 72 

BUSHING SPG X FPT 

40, 49, 57 

BUSHING SPG X GASKET 

75 

BUSHING SPG X SOC 

40, 45 

BUSHING SWT X FPT 

29 

BUTTERFLY VALVE 

86 

BUTTERFLY VALVE PVC 

91, 93 

CABLE SAW 

100 

CABLE TIE 

106 

CAM LOCK GASKET 

61 

CAP 

23, 29, 61, 63 

73, 75, 78 

CAP FPT 

6, 14, 34, 41 

49, 57 

CAP SOC 

41,45, 50, 57 

68 

CAP, 3000# SOC WELD 

17 

CAP, 3000# THREADED 

19 

CATCH BASIN 

79 

CAUTION TAPE 

106 

CEMENT APPLICATOR 

98 

CEMENT REMOVER 

98 

CEMENTS & PRIMERS 

97 

CHANNEL DRAIN 

78-79 

CHECK VALVE 

88, 94 

CHECK VALVE SCREEN 

94 

CHECK VALVE, SPRING 

94 

CHECK VALVE, SWING 

94 

CHECK VALVE, Y PATTERN 

91 

CLEAR PVC SCH 40 

2 

CLEVIS HANGER 

102 

CLIC CLAMP 

102 

CLOSET FLANGE 

68 

COMBO WYE & 1/8 BEND 

68 

CONDUIT CLAMP 

102 

COPPER FITTINGS 

28-31 

COPPER TUBING 

1 

CORP STOP 

88 

CORRUGATED PE 

77-78 

COUPLING 

27, 61, 63, 65 

73, 75, 78, 82, 84 

COUPLING - COMPRESSION 

32 

COUPLING DEEP SOC 

41 

COUPLING FLARE 

32 

COUPLING FPT 

7, 14, 29, 34 

41,50, 57, 81 

COUPLING KITEC 

31, 33 

COUPLING SOC 

41,45, 50, 58 

69 

COUPLING W/STOP 

29 

COUPLING, 3000# SOC WELD 

17 

COUPLING, 3000# THREADED 

19 

COUPLING, WROT GALV 

14 

COUPLING, WROT STEEL 

7 

CPVC 80 NIPPLES 

60 

CPVC COPPER TUBE SIZE 

60-61 

CPVC SCH 80 GRAY 

55-62 

CPVC SCH 80 PE 

3 

CROSS 

65, 73 

CROSS FPT 

7, 14 


CROSS SOC 

CROSS, 3000# THREADED 
CURB STOP 
CUTTING OIL 

D 

DEB-0 

DEB-2 

DEB-4 

DEBURING TOOL 
DIELECTRIC UNION 
DIVERTER VALVE 
DOUBLE SAN TEE 
DOUBLE WYE 
DOWNSPOUT ADAPTER 
DRAIN FITTINGS 
DRUM FAUCET 
DRUM PUMP 
DUCT TAPE 
DURA SLOPE 
DURA TUBING CLAMP 

E 

ECCENTRIC REDUCER 
ELBOW 

ELBOW-O-LET, THREADED 
EPOXY CEMENT 
EPOXY PUTTY 

F 

FEMALE CAM X FPT 
FEMALE CAM X HOSE BARB 
FEMALE CAM X MPT 
FEMALE CONNECTOR 
FEMALE ELBOW 
FIBER FF 150# 

FIBER RING 150# 

FIBER RING 300# 

FLANGE 
FLANGE BLIND 
FLANGE BOLTS & NUTS 
FLANGE FPT SOLID 
FLANGE FPT VS 
FLANGE GASKET 
FLANGE GASKET BOLT KIT 
FLANGE SOC SOLID 
FLANGE SOC VS 
FLANGE SPG VS 
FLANGE, BLIND, 150# 

FLANGE, SLIP ON, 150#, FF 
FLANGE, SLIP ON, 150#, RF 
FLANGE, SLIP ON, 300#, RF 
FLANGE, STEEL 
FLANGE, TRD, 150#, FF 
FLANGE, TRD, 300#, RF 
FLANGE, WELD NECK, 150#, FF 
FLANGE, WELD NECK, 150#, RF 
FLANGE, WELD NECK, 150#, XB RF 
FLOOR DRAIN 
FRALO 

G 

GALVANIZED MALLEABLE 
GASKET LUBE 
GASKET, COUPLING 
GATE VALVE 
GATE VALVE PVC 
GLOBE VALVE 


41,50, 58 
19 
88 
106 


99 

99 

99 

99 

31 

80 

69 

69 

78 

66-80 

95 

96 
106 

78 

95 


23 

81,83-84 

25 

98 

98 


61 
61 
61 
84 
81,85 
104 
104 

104 
63 

50, 58 

105 
51 

51,58 
104-105 
105 
51 

51.58 

51.59 
25 

25 

26 
26 

25-27 

26 

26 

26 

26 

27 

80 

96 


13-15 

98 

27 

87 

93 

87 


GLOVES 

GOULDS 

GRATE 

GRUVLOK 

GUAGE 

GUAGE GARD 

HALF CPLG, 3000# THREADED 
HANGERS 

HEX BUSHING, 6000# TRD 
HOLE SAW 
HOSE BIBB 

INFILTRATOR CHAMBERS 
INSERT, 3000# SOC WELD 
INSIDE CUTTER 

JONES TITE GASKET 

KITEC PEX-AL-PEX TUBING 

LAYFLAT 

LEVEL 

LITTLE GIANT 

MALE BRANCH TEE 
MALE CAM X FPT 
MALE CAM X HOSE BARB 
MALE CAM X MPT 
MALE CONNECTOR 
MALE ELBOW 
MALE RUN TEE 
METAL PIPE FITTINGS 
METAL TUBE FITTINGS 
MINI CHANNEL 

NEEDLE VALVE 

NEOPRENE 

NIPPLE 

NIPPLE, BLK WELDED 
NIPPLE, GALVANIZED 
NIPPLE, SS 

NIPPLE, XH BLK SEAMLESS 

NIPPLE, XH BLK WELDED 

NORWESCO 

NUT PLASTIC GRIPPER 

NUT SS GRIPPER 

NUT STANDARD PP 

NYLON 

ORENCO 
O-RING KITEC 

PAINT 

PE CORRUGATED DRAIN TUBING 

PE DUST CAP 

PE PIPE WRAP 

PERIMETER FENCE 

PIP-PVC IRRIGATION 

PIPE 
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106 
95 
73, 79 
27 
89 
91 


PIPE BEVELER 
PIPE CUTTER 
PIPE SAW 

PLASTIC COMPRESSION FITTINGS 
PLASTIC INSERT FITTINGS 
PLASTIC LEAD 
PLASTIC PIPE FITTINGS 
PLASTIC VALVES 


99 

100-101 

100 

84-85 

82-84 

99 

36-66 

94-95 


19 

PLASTIC VALVES FLO-CONTROL 

94 

PLASTIC VALVES HAYWARD 

89-91 

102-103 

PLASTIC VALVES SPEARS 

92-93 

19 

PLIERS 

100 

100 

PLUG 

62, 66 

88 

PLUG - CLEAN OUT 

69 


PLUG INFLATABLE 

77 

97 

PLUG MPT 

7, 14, 35,42 

17 

52, 59, 73, 84 


100 

PLUG SPIGOT 

42, 73 


PLUG, 6000# TRD 

20 

77 

PLUG-HEX COUNTERSUNK 

7 

PLUMBERS TAPE 

103 


POLYETHYLENE 

4, 80 

4 

POLYETHYLENE FILM 

107 


POLYPROPYLENE 

80 

80 

PP CAMLOCK FITTINGS 

61 

99 

PRV VALVE 

91 

95 

P-TRAP 

69 


PUMPS 

95-96 

81, 83 

62 

62 

62 

PVC 40 BELL END 

2 

PVC 40 CONDUIT 

2 

PVC 40 PLAIN END 

2 

PVC 80 NIPPLES 

53 

PVC 80 PLAIN END 

2 

81,83, 85 

PVC CLASS 160 

3 

82-83, 85 

82, 85 

PVC CLASS 200 

3 

PVC DWV 

66-71 

5-36 

PVC INSERT FITTINGS 

60 

81-82 

79 

PVC IRRIGATION 

3 

PVC SCH 40 CLEAR 

44-45 


PVC SCH 40 WHT 

36-44 

91 

PVC SCH 80 GRAY 

46-66 

105 

PVC SEWER 

3 

30, 83 

PVC SEWER DRAIN 

3, 71-74 

10 

Q 


15 

34 

QUICK CONNECT X FPT 

82 

QUICK CONNECT X MPT 

82, 84 

21 

12 

R 

96 

RATCHET CUTTER 

100 

85 

REDUCER 

23, 25 

85 

REDUCER, 3000# SOC WELD 

17 

85 

REDUCER, 3000# THREADED 

20 

80 

REDUCING CPLG 

27, 75 


REDUCING CPLG FPT 

7, 15, 52 

95, 97 

31 

REDUCING CPLG FPT SS 

36 

REDUCING CPLG SOC 

42, 52 

REEMAY FABRIC 

107 


REPAIR CLAMP 

45 

106 

REPAIR COUPLING 

46 

4 

REPAIR COUPLING PIP 

64 

71 

RMI 

96 

106 

RUNNING TRAP 

69 

106 

s 


62-64 

SADDLE 

44 

1-4, 61 

SADDLE SOC 

42 
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S 

SADDLE TEE 
SADDLE VINYL 
SADDLE WYE 
SAN TEE 
SAW 

SCISSOR SHEAR 
SDR 35 GKT SEWER FITTINGS 
SIGHT GUAGE 
SILT FENCE 
SLIDE GATE VALVE 
SOC WELD FORGED STEEL 
SOC-O-LET 
SOLDER 
SPA FLEX 
SPEE-D CHANNEL 
SPIRAL WOUND 150# 

SPIRAL WOUND 300# 

SPIRAL WOUND 600# 

SPLIT RING KITEC 
STAINLESS STEEL 
STEAM TRAP 
STEEL, BLK MALL 150# 

STEEL, BLK MALL 300# 

STEEL, CAST IRON 150# 

STEEL, GALV T&C 
STEEL, SEAMLESS PLAIN END 
STEEL, STD T&C 
STEEL, STD WELDED PLAIN END 
STEEL, XH API CPLG 
STEEL, XH SEAMLESS PLAIN END 
STEEL, XH WELDED PLAIN END 
STEEL-WELD STD 
STEEL-WELD XH 
STOP COCK 
STOP VALVE 
STRAP WRENCH 
STRUT 
STRUT CAP 
STRUT NUT 

STYRENE SEWER DRAIN 
SUCTION HOSE 
SWAGE NIPPLE, STEEL 
SWITCH 

SWIVEL HANGER 

T 

TANK FLANGE 8 


TANKS 

96-97 

TEE 

24, 27, 30, 61 

64, 66, 73-74, 76, 78, 82, 84-85 

TEE - CLEAN OUT 

70 

TEE FLARE 

32 

TEE FLARE X MIP 

32 

TEE FPT 

8-10, 15, 30 

36, 42, 52, 59, 82 

TEE INS X FPT 

66 

TEE INS X MPT 

66 

TEE KITEC 

31, 33 

TEE KITEC X FPT 

31 

TEE SOC 

42, 45, 52, 59 

70 

TEE SOC REDUCING 

52 

TEE SOC X FPT 

43, 53, 59 

TEE SWT X FPT 

31 


TEE, 2000# THREADED 

20 

TEE, 3000# SOC WELD 

18 

TEE, 3000# THREADED 

20 

TEE, REDUCING 

8 

TEE, REDUCING SOC 

43 

TEE, REDUCING SXT 

43 

TEE, XH 

25 

TEFLON TAPE 

99 

TEST CAP 

70 

TEST CAP RUBBER 

77 

TEST PLUG 

77 

THREAD PASTE 

99 

THREADED FORGED STEEL 

18-21 

TOOLS, CEMENTS, ACCESSORIES 

61 

TORCH 

101 

TORQUE WRENCH 

100 

TRAP ADAPTER 

70 

TRD-O-LET 

25 

TUBE INSERT STIFFENER 

85 

TUBING & TUBE FITTINGS 

80-85 

TUBING CUTTER 

100 

U-BOLT 

103 

UNION 

31,61,82 

UNION FPT 

8-9, 15, 36 

44, 53, 59 

UNION SOC 

44, 53, 60 

UNION, 3000# SOC WELD AAR 

18 

UNION, 3000# TRD AAR 

21 

UTILITY KNIFE 

102 

VALVE, GRUVLOK 

27 

VALVES, METERS, GUAGES 

86-95 

VINYL 

81 

VINYL CPLGS, CAPS, PLUGS 

76-77 

VINYL, RIENFORCED 

81 

VITON 

105 

WASHER GARDEN HOSE 

84 

WORM GEAR CLAMP 

106 

WYE 

44, 53, 60, 70 

74, 76, 78 

X-PANDO JOINT COMPOUND 

99 

YARD HYDRANT 

88 

Y-STRAINER 

89, 91,95 


75 

77 

75 

70, 73, 76 
101 
100 
74-76 
89 
53 

95 
17-18 

25 

98 

80 

79 
104 

104 

105 
31 

33-36 

89 

5-8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

22-24 
24-25 
91, 93 
88 
100 
103 
103 
103 
74 

80 
22 

96 
102 
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